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Symbols in the parts list
•Parts without a Ref.No. in the illustration indicate they are not supplied.
•Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate they are not selected for
service parts.
•Parts with "•" are component parts or sub-assemblies of the assembly appearing immediately
above them.
•Parts with "••" are component parts or sub-assembly with "?" appearing immediately above
them.

Notation of products
For the purpose of this parts list, products are identified as following.
300ci : 30ppm(A4),32ppm(Letter)
350ci : 35ppm(A4),37ppm(Letter)
400ci : 40ppm(A4),42ppm(Letter)
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Different parts between parts list and UTAX / TA model
Parts List

UTAX / TA Triumph Adler

Fig.

Ref.

Part.No.

Alternative

Description

1

25

302R434090

2R434090

LABEL EMBLEM 306C

1

25

302R534010

2R534010

LABEL EMBLEM 356C

1

25

302R634010

2R634010

LABEL EMBLEM 406C

1

26

303R304050

3R304050

EMBLEM (Kyocera)

--

--

--

--

--

--

--

--










Part.No.

Description

Note

Quantity

2R434180

LABEL EMBLEM 300C

300ci

1

2R534020

LABEL EMBLEM 350C

350ci

1

2R634040

LABEL EMBLEM 400C

400ci

1

--

--

2DY04030

PALTE EMBLEM 70 B

2DY34020

LABEL EMBLEM UT 70B

1

300ci
350ci
400ci
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FIG. 1 Covers 1
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FIG. 1 Covers 1
Ref.
No.
番号

Part.No.
部品番号

2R4/2R5/2R6-1
Alternative.
代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
25
26
27
28
29
30
30
31
32

302R404160
302R404170
302R404190
302R428010
302R404140
302R402280
302R404080
302R404070
302R404050
302R404180
302R404220
302R404060
302R404030
302R404010
302R404020
302NL04270
302R404200
302R404040
302R404130
302R604130
302R404120
302R404110
302R404090
302R404100
302R439040
302R434090
302R534010
302R634010
303R304050
302K339050
302R417180
302R402320
302R434200
302R634020
302R439220
302R604140

2R404160
2R404170
2R404190
2R428010
2R404140
2R402280
2R404080
2R404070
2R404050
2R404180
2R404220
2R404060
2R404030
2R404010
2R404020
2NL04270
2R404200
2R404040
2R404130
2R604130
2R404120
2R404110
2R404090
2R404100
2R439040
2R434090
2R534010
2R634010
3R304050
2K339050
2R417180
2R402320
2R434200
2R634020
2R439220
2R604140

COVER TRAY REAR
LID TRAY REAR
COVER EXIT LEFT
COVER EXIT
COVER TRAY
MOUNT DF FRONT
COVER RIGHT LOWER
COVER RIGHT REAR
COVER RIGHT TOP
LID RIGHT TOP
SPONGE RIGHT TOP
COVER FRONT RIGHT
COVER EXIT FRONT
COVER FRONT
COVER FRONT UPPER
PLATE MAGNET
STRAP FRONT COVER
COVER EXIT TOP
COVER LEFT CONTROLLER
COVER LEFT CONTROLLER
COVER LEFT LOWER
COVER REAR LOWER
COVER REAR RIGHT
COVER REAR LEFT
LID MAIN
LABEL EMBLEM 306C
LABEL EMBLEM 356C
LABEL EMBLEM 406C
EMBLEM
PLATE OPTION
COVER ISU REAR
PLATE EARTH COVER TRAY
SHEET COVER FRONT L
SHEET COVER FRONT H
SHEET CORE
SHEET COVER LEFT CONT

101
102
103
104

7BB782308H
7BB200308H
7BB700308H
7BB282308H

BB111300
BB105660
BB105600
BB111240

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

訂

Quantity
個数

1
1
1
2
1
1
1
1
1:Add

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Covers 2
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FIG. 2 Covers 2

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

302R403530
302R603530
7SP01000004+H01
302H004660
302R403570
302R403550
302R403540
2BL21390
302R403350
302R403330
302R403320
302FZ94660
302R403630
302R403660
302R403610
302K931080
302R403620
302R403520
302K312400
302R694190
302R403700
302R403710
302H708150
302K034090
302K034100
302K034110
302K034120
302R403650
302R403590

2R403530
2R603530
SP136500
2H004660
2R403570
2R403550
2R403540
2BL21390
2R403350
2R403330
2R403320
2FZ94660
2R403630
2R403660
2R403610
2K931080
2R403620
2R403520
2K312400
2R694190
2R403700
2R403710
2H708150
2K034090
2K034100
2K034110
2K034120
2R403650
2R403590

Description
部

品

名

称

COVER INNER
COVER INNER
SW.PUSH
MAGNET CATCH
HOLDER SPRING L
SPRING HOOK L
SPRING HOOK R
GEAR EXIT JOINT Z26S
GEAR Z18S
GEAR Z15L-Z18S
PLATE DRIVE WTB
PARTS,FAN IMAGE SP
SEAL FAN MOTOR A
FILM FRONT FAN
PLATE FRONT FAN
WIRE STOPPER
DUCT FRONT
HOLDER SENSOR
SPACER LED
PARTS PWB THERMISTOR ASSY SP
HOLDER SWITCH
ACTUATOR SWITCH
SPONGE WIRE MPT
LABEL BLACK
LABEL MAGENTA
LABEL CYAN
LABEL YELLOW
FILM INNER COVER
LEVER ID SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1:Del

101
102

7BB200308H
7BB607320H

BB105660
BB106890

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-CUP M SCREW 3X20 R

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Frames Base

2R4/2R5/2R6
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FIG. 3 Frames Base

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4

303NJ06070
302R409380
5MVX111DN007
302MV02190

3NJ06070
2R409380
2BT11070
2MV02190

PULLEY FEED PF
SHAFT GUIDE PULLEY
STOPPER 3/2BT1107 A4
FOOT

101
102

7BB700308H
7BB000304H

BB105600
BB105720

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW 3X4

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

2
2
2
4

2
2
2
4

2
2
2
4

2
2
2
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Frames Front

2R4/2R5/2R6
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
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FIG. 4 Frames Front

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

302R402700
302R402680
7YZM610007++H01
302R403640
302R403670
302R402040
7YZM610009++H01
302P794010
302R406210
302K931080
302R433040
302R402670
302R402690
302R433060
302R402570
302R402580
302R402590
302R402600
302R403310
302R402550
302R502010
302R602010
302R415100
302K002A90
302K002B80
302R415080
302R415240
302K015320
302FZ14810
302R402530
302R402760
302K002B70
302R433030
302FZ94660
302R402540
302R402520
302R402740
2FB27160
302R403720
302R409320
302R409330

2R402700
2R402680
YZ023340
2R403640
2R403670
2R402040
YZ042980
2P794010
2R406210
2K931080
2R433040
2R402670
2R402690
2R433060
2R402570
2R402580
2R402590
2R402600
2R403310
2R402550
2R502010
2R602010
2R415100
2K002A90
2K002B80
2R415080
2R415240
2K015320
2FZ14810
2R402530
2R402760
2K002B70
2R433030
2FZ94660
2R402540
2R402520
2R402740
2FB27160
2R403720
2R409320
2R409330

SPACER POSITIONING DRUM
SPRING HOOK RAIL TRANSFER F
ACCESS.SADDLE
SEAL FAN MOTOR B
SEAL FAN MOTOR C
FRAME MIDDLE
ACCESS.SADDLE
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
WIRE STOPPER
DUCT DLP FRONT
STOPPER DRUM
SPRING DRUM STOPPER
SPONGE DLP FRONT
RAIL DRUM BK
RAIL DRUM R
RAIL DRUM L
RAIL DRUM Y
GEAR Z15L
GUIDE CONTAINER A
GUIDE CONTAINER B
GUIDE CONTAINER C
HOLDER SHUTTER
HOOK SHUTTER CONT B
SPRING HOOK SHUTTER
SHUTTER PIPE UP
SEAL SHUTTER SUPPLY
SPRING SHUTTER SUPPLY A
SEAL LID D DLP
RAIL CONTAINER L
DAMPER CONTAINER
SPRING DAMPER CONT
DUCT FAN MIDDLE
PARTS,FAN IMAGE SP
RAIL CONTAINER C
RAIL CONTAINER R
MOUNT INTERLOCK SW
INTER LOCK SWITCH
SHEET HARNESS
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY

101
102
103
104

7BB200320H
7BB700308H
7BB200308H
7BB202308H

BB113430
BB105600
BB105660
BB105690

+BIND T.T P SCREW 3X20
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3
4
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3
4
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
8
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3
4
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
8
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3
4
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
8
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
8
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 5 Frames Rear 1
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FIG. 5 Frames Rear 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6
Description
部

品

名

称

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

302R494040
•302R431530
•302R431540
•302R431570
•302R439310
•302R439320
•302R439330
•302R439340
•302R439380
•302R439390
•302R694040
302R439400
302R402510
302R431730
302R431740
302R402650
302R439560
302R439410
302R439420
302R439430
302R439440
302R439450
302R439460
302R431510
302R431860
302K324450
303K831070
302HN21200
302R431580
302K031410
302R431600
302R431750
302R431560
302R431520
302R431550
302R431590
302R494140

2R494040
2R431530
2R431540
2R431570
2R439310
2R439320
2R439330
2R439340
2R439380
2R439390
2R694040
2R439400
2R402510
2R431730
2R431740
2R402650
2R439560
2R439410
2R439420
2R439430
2R439440
2R439450
2R439460
2R431510
2R431860
2K324450
3K831070
2HN21200
2R431580
2K031410
2R431600
2R431750
2R431560
2R431520
2R431550
2R431590
2R494140

PARTS BRACKET TERMINAL ASSY SP
GEAR Z25L-Z18P
GEAR Z16S-Z25P
BELT S2M 244
BRACKET TERMINAL
SPRING HV MAIN
SPRING HV MAG
SPRING HV SLEEVE
LID TERMINAL
SPRING DRUM PWB
PARTS PWB DRUM DLP CONNECT ASSY SP
SPRING DLP PWB
RAIL MIDDLE TRANSFER R
PIN CLN DRIVE A
PIN CLN DRIVE B
SPRING HOOK RAIL TRANSFER
SPRING CONTACT 2T
SPRING TRANS K
SPRING TRANS M
SPRING TRANS C
SPRING TRANS Y
SPRING TRANS ARM
SPRING TRANS LEFT
SHAFT CLN DRIVE
GEAR Z15L
BUSH 6
GEAR Z17R MIDDLE
GEAR Z19L-Z14R TONNER SUPPLY
BRACKET TENSION PULLEY
SPRING MAIN DRIVE A
SHEET TENSION
GEAR Z27L-Z21P
BELT S2M 800
GEAR Z27R-Z21R
PULLEY Z21P S2M
PLLLEY TENSION
PARTS TONER SUPPLY ASSY SP

101
102
103

7BB200308H
7BB700308H
7BB200312H

BB105660
BB105600
BB105680

+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X12

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Frames Rear 2

2R4/2R5/2R6
25 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
/28 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/
40ppm(A4),42ppm(Letter))
21

101

103

22

501

103

25
17

25
17

29
18 18
28
28
28

19
20

31

101

27

26

15

14

101 101

18

101

24

30

24
30

101

24
24

101

24
24

104

101

102

101

2
14

101

1
A01

16

9
101

3

7
5

A02

4
10

8
6

12

12

13

12
11
11

11

101
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23
101

FIG. 6 Frames Rear 2

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
31

302R494220
•302HN31030
•302R494290
•302R409500
•302R409510
•302R409520
•302R409530
•302R409540
•302R409550
•303K831280
302R494130
•302R409360
•302P794010
•7SP01000004+H01
•302R646370
302LC94380
302R433120
302R433130
302R439170
7YZM610004++H01
7YZM610007++H01
7YZM510018++H01
302R433010
302R433020
302R439120
302H039270
7YZM610002++H01
7YZM610002++H01
302R439050
302R439130
7YZM610001++H01
7YZM610001++H01
302R439140
302FZ14970
302H002380

2R494220
2HN31030
2R494290
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
3K831280
2R494130
2R409360
2P794010
SP136500
2R646370
2LC94380
2R433120
2R433130
2R439170
YZ012210
YZ023340
YZ124540
2R433010
2R433020
2R439120
2H039270
YZ010240
YZ010240
2R439050
2R439130
YZ010230
YZ010230
2R439140
2FZ14970
2H002380

PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
GEAR Z36L-Z20S
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
GEAR Z41S Z14S
PARTS PAPER SENSOR ASSY SP
HOLDER PAPER SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
SW.PUSH
WIRE CASSETTE SWITCH
PARTS FAN COOLING LSU 60 SP
DUCT BASE REAR
DUCT BASE FRONT
HOLDER PWB
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SPACER
DUCT DLP REAR A
DUCT DLP REAR B
GUIDE WIRE INLET
LID WIRE GUIDE
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
MOUNT INLET A
GUIDE WIRE LVU
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
CAP DECK PIN
SEAL CASE D DLP
SHIELD SCREW

101
102
103
104

7BB700308H
7BB700408H
7BB200308H
7BB000304H

BB105600
BB105640
BB105660
BB105720

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND M SCREW 3X4

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

40ppm(A4),42ppm(Letter)

35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),45ppm(Letter)

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),45ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
6
3
2
1
1
3
4
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
6
3
2
1
1
3
4
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
6
3
2
1
1
3
4
1
2
1

2
1
1
4
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 Frames Right

2R4/2R5/2R6
30ppm(A4),32ppm(Letter)

35ppm(A4),37ppm(Letter)/
40ppm(A4),42ppm(Letter)

30ppm(A4),32ppm(Letter)
29

506

14

29

101

101

37

38

104

16

30

104

101

32

33

17
35

18
17

34

28

15
103

101

503

103

20

19

21

40ppm(A4),42ppm(Letter)
504

103

20

25 23

26

15
19

15
31

15

10
11

9
24

103

13

103

505

103

102

12

15

101

22 27
502

103

13 101

103

40ppm(A4),42ppm(Letter)

101

7

12
4

101
101

103

8
23

507

101

4

101
501

101
101
101

4

7

1
6

101

101

508

101
101

101

101

5

101
101

101
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101

101

36

FIG. 7 Frames Right

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

302R494370
302H024370
302K923110
5MVX111DN003
302LC03230
302R403600
302H702590
303MA16120
302R424070
302R424150
303NW94040
302NT02010
302R694060
302R439180
302K931080
302R402630
302HN02970
302NR02830
302R402710
302R402790
302LC94370
302NG94300
302F931270
302NG04210
302R404280
302K926050
302R402780
302R402620
7YZM610003++H01
302R431460
3HK27050
302R494490
302NR31800
302NR31250
302NR31260
302R439110
302K994A50
302R433180

2R494370
2H024370
2K923110
2A806250
2LC03230
2R403600
2H702590
3MA16120
2R424070
2R424150
3NW94040
2NT02010
2R694060
2R439180
2K931080
2R402630
2HN02970
2NR02830
2R402710
2R402790
2LC94370
2NG94300
2F931270
2NG04210
2R404280
2K926050
2R402780
2R402620
YZ010250
2R431460
3HK27050
2R494490
2NR31800
2NR31250
2NR31260
2R439110
2K994A50
2R433180

PARTS ROLLER FEED MIDDLE SP
BUSH 6 EW
GEAR Z21L
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSH 4-7
SHAFT DRIVE BOTTLE
BUSH SCREW
GEAR Z25S
HOLDER REGIST SENSOR
SPRING SENSOR REG EARTH
PARTS SENSOR OPT. SP
SHIELD ID SENSOR
PARTS ID SENSOR ASSY SP
SHEET FFC
WIRE STOPPER
SHUTTER CLEANER ID
FELT CLEANER ID
SPRING SHUTTER ID
PIN LSU
SPRING PIN LSU
PARTS SPEAKER SP
PARTS PWB SWITCH ASSY SP
SPRING FUSER
HOLDER MAIN KEY
KEY POWER
NUT FUSER
SPRING FUSER EARTH
PLATE EARTH EXIT
ACCESS SADDLE
PLATE EARTH FUSER
CORE 8-16X10
PARTS MOTOR FUSER ASSY SP
SPRING FUSER DRIVE
GEAR Z44R-Z16S
GEAR Z26S
GUIDE WIRE ENGINE
PARTS FAN COOLING LSU 50 SP
HOLDER FAN

101
102
103
104

7BB700308H
7BB200308H
7BB202308H
7BCW80619001H01

BB105600
BB105660
BB105690
BC017730

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8
POLY WASHER 6.1X9X0.13T

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

40ppm(A4),42ppm(Letter)

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
6
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
6
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
6
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30ppm(A4),32ppm(Letter)
6
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
30ppm(A4),32ppm(Letter)

35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

1:Part No-chg.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 8 Frames Left

2R4/2R5/2R6
101
101

101
506

101
101

101

101

3
101
101
101
101

101

2
3
2

101

101

505

101
101

101

3

101

101

1

101

503
504

4
101

502

101
101

501

101
101

101
101

101
101

101
101

101
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FIG. 8 Frames Left

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4

302R494160
302H039270
302K931080
302R402300

2R494160
2H039270
2K931080
2R402300

PARTS BRACKET HV LEFT ASSY SP
LID WIRE GUIDE
WIRE STOPPER
SHEET LSU

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
2
3
1

1
2
3
1

1
2
3
1

1
2
3
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 9 Frames Top

2R4/2R5/2R6
101

2

101

502

101

2

101

501

101

101

2
101

101

102

1

102

35ppm(A4),37ppm(Letter)/
40ppm(A4),42ppm(Letter)
4

101

101 4
101

4

3

4

503

4
101
101

102

101 101
101

102
101

101

6
101

101
101

5

101
101

8
101

7
30ppm(A4),32ppm(Letter)
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FIG. 9 Frames Top

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8

302K994270
302R439070
7YZM610007++H01
M21AH010
302R605210
302R694070
302R405210
302K905900

2K994270
2R439070
YZ023340
M21AH010
2R605210
2R694070
2R405210
2K905900

PARTS PWB KUIO ASSY SP
RAIL KUIO
ACCESS.SADDLE
BAND,RSG-130-V0(KITAGAWA)
MOUNT PWB USB
PARTS PWB USB HUB ASSY SP
MOUNT USB
SPRING USB HOLD

7BB700308H
7BB202308H

BB105600
BB105690

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8

101
102

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
1
5
1
1

1
3
1
5
1
1
1
1

1
3
1
5
1
1
1
1

1
3
1
5
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 10 Paper Cassette

2R4/2R5/2R6
12

101

18
20

19

21

13
21
20

14
4
24

23

25
26

11

2

21

A01

27

20

8

28
16

7

1

6

9
10

22
101

30
5
15
17

101

29

3
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FIG. 10 Paper Cassette

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

302R493030
•302R409010
•302R409020
•302R409030
•302R409040
•302R409050
•302R409060
•302R409070
•302R409080
•302R409090
•302R409100
•302R409110
•302R409120
•302R434020
•302R434030
•302R409300
•302R409310
•302NR09070
•302NT09030
•302NT09040
•302NT09050
•302NT09060
•302NT09100
•302F909210
•302R409130
•302HN09190
•302HN09240
•5MVG127DN071
•66007310
•302R434040
•302R404210

2R493030
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R434020
2R434030
2R409300
2R409310
2NR09070
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2F909210
2R409130
2HN09190
2HN09240
2A807050
66007310
2R434040
2R404210

CT-5195
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
WORKPLATE LIFT
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
PAD BOTTOM
SPRING LEVER CURSOR
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR CASSETTE /A-49 CASSETTE A4
PIN,CASSETTE WORK PLATE
LABEL CASSETTE 1
COVER CASSETTE

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 11 Paper Feed Section 1

2R4/2R5/2R6

A01

12

7
4

A02
1
3

28

9

8

33
14

5
2
6

10

13

8
11

27
17

19

102

15

24
26

36

29

16

35
101

30
102

37

25

34

101

18
101

23
101

32

20

22
31
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21

FIG. 11 Paper Feed Section 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6-1
Description
部

品

名

称

A01
A02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

302R494210
•302R494170
••302R406070
••302F906230
••302F906280
••302HN06080
••302K306100
••302K306460
••302R406020
••302R406030
•302K331230
•302F909171
•302R406010
•302R406040
•302R406050
•302R406060
•302R406100
•302R406110
•302R406120
•302R406130
302R424060
302R494390
302HN24410
302HN24060
302K324450
302R424090
302S018170
302F931490
302NR06540
302R424220
302R424100
302R424110
302R406600
302R406610
302R494120
302K924820
302R424240
303LL07521
303NG06320

2R494210
2R494170
2R406070
2F906230
2F906280
2HN06080
2K306100
2K306460
2R406020
2R406030
2K331230
2F909171
2R406010
2R406040
2R406050
2R406060
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
2R424060
2R494390
2HN24410
2HN24060
2K324450
2R424090
2S018170
2F931490
2NR06540
2R424220
2R424100
2R424110
2R406600
2R406610
2R494120
2K924820
2R424240
3LL07521
3NG06320

PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
GEAR FEED Z26L
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
PULLEY PICKUP ASSY
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
BUSH DRIVE 8
RETARD ROLLER ASSY
FRAME FEED UPPER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
FRAME FEED
PARTS ROLLER REGIST SP
BUSH REGIST EW
GEAR Z19L REG REAR
BUSH 6
SPRING EARTH REGIST R
GEAR Z25L
BUSH FEED DRIVE
SHEET REGIST FEED
HOLDER CLEANER REGIST
SPRING FEED EARTH A
SPRING FEED EARTH B
GUIDE FEED LOW LEFT
FILM FEED LOW
PARTS CLEANER REGIST ASSY SP
CUT-WASHER 4
MOUNT TORQUE LIMITTER
TORQUE-LIMITER 400
STOPPER RETARD

101
102

7BB700308H
7BB200308H

BB105600
BB105660

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 12 Paper Feed Section 2
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FIG. 12 Paper Feed Section 2
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6-1
Description
部

品

名

A01
1
2
3
4
5
6
7
A02
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

302R494180
•302R408250
•302R408210
•302K308041
•302R408240
•302K308300
•302K308310
•302MV08040
302MV94020
•302K308150
•302K308270
•302MV08020
•302MV08030
302R408010
302P794010
302K308020
302K308250
302K308130
302K308120
302R408040
302K308110
302K308140
302R408130
302R408020
302R408030
302K308070
302R408050
302K394320
302R408140

2R494180
2R408250
2R408210
2K308041
2R408240
2K308300
2K308310
2MV08040
2MV94020
2K308150
2K308270
2MV08020
2MV08030
2R408010
2P794010
2K308020
2K308250
2K308130
2K308120
2R408040
2K308110
2K308140
2R408130
2R408020
2R408030
2K308070
2R408050
2K394320
2R408140

PARTS HOLDER SEPARATION SP
PAD SEPARATION
SEAL SEPARATION
HOLDER SEPARATION
SPRING SEPARATION
CUSHION HOLDER F
CUSHION HOLDER R
MOUNT SEPARATION
PARTS ROLLER MPF ASSY SP
ROLLER MPF
SPRING MPF ROLL
PIN FEED ROLL
PULLEY MPF
BASE MPF
PARTS SENSOR OPT. SP
ACTUATOR MPF
SPRING ACTUATOR
SPRING LIFT F
SPRING LIFT R
PLATE LIFT
PAD LIFT
ARM LIFT
SPRING EARTH
GUIDE UPPER MPF
STAY MPF UPPER
BUSH 10
SHAFT MPF
PARTS GEAR MPF Z28 SP
COVER MPF WIRE

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 13 Paper Feed Section 3
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1

FIG. 13 Paper Feed Section 3
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

302R494090
302R694020
•302FB17700
•302R408060
•302R408070
•302R408090
•302R408100
•302R408110
•302R408150
•302R408160
•302R408170
•302R408220
•302R434010
•35322020
•302R408080
•302R608010
•302H708150
•302K908160
•302K908211
•302K908220
•302R408180
•303R394050
•302P794010
•7SP01000004+H01
•302R646240
•302R608020

2R494090
2R694020
2FB17700
2R408060
2R408070
2R408090
2R408100
2R408110
2R408150
2R408160
2R408170
2R408220
2R434010
35322020
2R408080
2R608010
2H708150
2K908160
2K908211
2K908220
2R408180
3R394050
2P794010
SP136500
2R646240
2R608020

2R4/2R5/2R6
Description
部

品

名

称

PARTS MPF TABLE ASSY L SP
PARTS MPF TABLE ASSY H SP
SPRING BYPASS TEBLE
TABLE MPF A
TABLE MPF B
TABLE MPF D
CURSOR MPF FRONT
CURSOR MPF REAR
STOPPER GEAR
SPRING CURSOR
STOPPER MULTI
STOPPER BYPASS TABLE
LABEL MPF CAUTION
GEAR 20,PAPER FEED DRIVE
TABLE MPF C
TABLE MPF C
SPONGE WIRE MPT
GUIDE WIRE TRAY
ACTUATOR SIZE DETECTION
SPRING-TORSION SIZE DETECTION
GEAR Z36S
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
PARTS SENSOR OPT. SP
SW.PUSH
WIRE MPF TABLE
FILM MPF TABLE

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120

230

240

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 14 Paper Conveying Section 1

2R4/2R5/2R6-1
7
13

3

A01
9

11

6

10

4

12

1

5
3

2

13
24
23
24

29

26

23

17

25

32

33

30

8
25

15
16

27

29

30

101
101

18

501

33

31

31

102

43
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FIG. 14 Paper Conveying Section 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6-1
Description
部

品

名

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

302R494070
•302R422090
•302HN22080
•302HN22100
•302NR94060
•302NR22030
•302NR22101
•302R422010
•302R422020
•302R422030
•302R422100
•302R422060
•302R422070
•302R424170

2R494070
2R422090
2HN22080
2HN22100
2NR94060
2NR22030
2NR22101
2R422010
2R422020
2R422030
2R422100
2R422060
2R422070
2R424170

PARTS 2ND TRANS ASSY SP
GEAR Z22L TC ROLL B
SPRING SEP EARTH B
TAPE BRUSH
PARTS ROLLER TRANSFER SP
BRUSH DISCHARGER
HOLDER BRUSH
BUSH TRANS REAR
LEVER TRANS RELEASE F
LEVER TRANS RELEASE R
GUIDE PAPER CHUTE A
SHEET PAPER CHUTE
BUSH TRANS F
LABEL CONVEYING B

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

302R429040
302R429130
302KV29150
302KV29160
302R429070
302KV08180
302R429140
302R494380
302R494410
302K312340
5MVX111DN007
302R429120
302R429020
302R429080
302KV29190
302R429060
302KV29200
302NR29040
302R429050
302R429110
302R429150
302K304550
302K304630
302K304560
302R429090
302R408120
302R408230
302K308470
302R429010
302R434190

2R429040
2R429130
2KV29150
2KV29160
2R429070
2KV08180
2R429140
2R494380
2R494410
2K312340
2BT11070
2R429120
2R429020
2R429080
2KV29190
2R429060
2KV29200
2NR29040
2R429050
2R429110
2R429150
2K304550
2K304630
2K304560
2R429090
2R408120
2R408230
2K308470
2R429010
2R434190

HOOK DU RELEASE
COVER RELEASE HOOK
SPRING HOOK L
SPRING HOOK R
SPRING EARTH DU A
STOPPER MPF FEED
SPRING CONVEYING STOPPER
PARTS ROLLER DU L SP
PARTS ROLLER DU SP
BUSH SPIRAL
STOPPER 3/2BT1107 A4
BUSH DU JOINT
GEAR Z21L DU
SPRING EARTH DU B
BUSH ROLLER EARTH
SPRING EARTH DU ROLL
PULLEY P24-S2M
PULLEY P24 DU
BELT S2M Z256
COVER HARNESS B
COVER BELT DU
SHAFT RIGHT COVER F
FILM CONVEYING SHAFT
SHAFT RIGHT COVER R
STRAP RIGHT COVER
GUIDE BANNER
STRAP LINK MPF
STOPPER STRAP
COVER RIGHT
LABEL CONVEYING CAUTION

101
102

7BB200308H
7BB200312H

BB105660
BB105680

+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T P SCREW 3X12

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

1:Del

35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 15 Paper Conveying Section 2

2R4/2R5/2R6
33
7

28

2
7
2

A01

21

10

1 25

11
21

1
25

24
19

15

6

16

6
501

3

17

5
101

12
101

101

101

101
101

- 30 -

8
88

8

18

22

6
20

6

27

13

31

26 30

27

25

9

4

29

1

502

4

14

23
32

FIG. 15 Paper Conveying Section 2

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

302R494060
•2FM04150
•302HG24150
•302HN24110
•302HN24150
•302HN24270
•302HN24290
•302NT22010
•302HN24400
•302KK04570
•302KV06260
•302KV06410
•302KV24110
•302R494400
•302NR24110
•302NR24120
•302NR24140
•302NR24150
•302R422040
•302R422080
•302R424020
•302R424030
•302R424040
•302R424080
•302R424120
•302R424130
•302R424140
•302R424160
•302R424210
•302R429100
•302R646350
•302P794010
•7YZM610007++H01
•302NT22030

2R494060
5MVM163DN005
2HG24150
2HN24110
2HN24150
2HN24270
2HN24290
2NT22010
2HN24400
2KK04570
2KV06260
2KV06410
2KV24110
2R494400
2NR24110
2NR24120
2NR24140
2NR24150
2R422040
2R422080
2R424020
2R424030
2R424040
2R424080
2R424120
2R424130
2R424140
2R424160
2R424210
2R429100
2R646350
2P794010
YZ023340
2NT22030

PARTS CONVEYING ASSY SP
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SPRING TC L
BUSH REG R
STOPPER BUSH REG
SPRING SEP EARTH A
SPRING DU
STOPPER TC SPRING
PULLEY PA
CUT WASHER 5
SHEET REGIST C
SHEET REGIST CR
GEAR Z31R
PARTS ROLLER REGIST RUBBER SP
SPRING EARTH REGIST RUBBER
BUSH REGIST EW
SPRING REGIST L
SPRING REGIST R
SPRING BRUSH EARTH
SPRING PAPER CHUTE
GUIDE FEED DU
PULLEY MIDDLE
ACTUATOR DU
SPRING DU ACTUATOR
SPRING GUIDE EARTH
SPRING MIDDLE PULLEY
SPRING EARTH CONVEYING
LABEL CONVEYING A
PLATE GUIDE CONVEYING
COVER HARNESS A
WIRE CONVEYING UNIT
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.SADDLE
SHEET PAPER GUIDE EARTH

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
2
1
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
3
2
1
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
3
2
1
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
3
2
1
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 16 Scanner Section (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 16 Scanner Section (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

302R493140
•302H917450
•302KW17150
•302NM17150
•303M894260
•302R446100
•3V2NM46130
•3V2NM46140
302R694010
302R417220
3V2NM17210
302M417180
3V2NM17600
302R417050
302LW94060
3V2NM17200
5MVX111DN003
302JD19140
302JD19150
302R417110
302NR19260
302R417040
302R417030
7YBFZZ65C002H01
302R417090
302R434110
302K931080
303MH04040
302GR02852

2R493140
2H917450
2KW17150
2NM17150
3M894260
2R446100
2NM46130
2NM46140
2R694010
2R417220
2NM17210
2M417180
2NM17600
2R417050
2LW94060
2NM17200
2A806250
2JD19140
2JD19150
2R417110
2NR19260
2R417040
2R417030
YB114070
2R417090
2R434110
2K931080
3MH04040
2GR02852

ISU ASSY L SP
SLIDER ISU
STOPPER BUSH ISU
BUSH ISU
PARTS SENSOR OPT SP
WIRE FFC CCD
CONN.CORD ASSY S03840 CCD-LED
CONN.CORD ASSY S03841 CCD-HP
PARTS ISU TOP SP
SPRING EARTH ISU B
MOUNT TENSION PULLEY
PULLEY TENSION
SPRING-COMPRESSION ISU BELT
SPRING EARTH ISU A
PARTS MOTOR ISU SP
GEAR Z63R-P32 ISU
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSHING FAN
PIN LSU
SHEET FFC B
TAPE FFC BD
BELT ISU
SHAFT ISU
FERRITE CORE
SHEET FFC A
LABEL CAUTION
WIRE STOPPER
PIN COVER
PIN DLP RAIL

101
102
103
104

7BB700308H
7BB282308H
7BB202308H
7BB600306H

BB105600
BB111240
BB105690
BB105730

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8
+BIND M SCREW 3X6 R

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 33 -

FIG. 16 Scanner Section (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6-1
102

102 25

102

102

6

A01

2
3
3

7

2

8

11
1
4

10

103 103
103
103 103
103
101
101
101

12
16

24
20

22

101
502

9 20

19
27

104

17 104
18
18
17

5
20
20

13

27
501

28

28
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26

26

21
15
503

18
17
14

FIG. 16 Scanner Section (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

302R693120
•302H917450
•302KW17150
•302NM17150
•303M894260
•302R646090
•3V2NM46130
•302R646720
302R694010
302R417220
3V2NM17210
302M417180
3V2NM17600
302R417050
302LW94060
3V2NM17200
5MVX111DN003
302JD19140
302JD19150
302R617040
302NR19260
302R417040
302R417030

2R693120
2H917450
2KW17150
2NM17150
3M894260
2R646090
2NM46130
2R646720
2R694010
2R417220
2NM17210
2M417180
2NM17600
2R417050
2LW94060
2NM17200
2A806250
2JD19140
2JD19150
2R617040
2NR19260
2R417040
2R417030

ISU ASSY H SP
SLIDER ISU
STOPPER BUSH ISU
BUSH ISU
PARTS SENSOR OPT SP
WIRE FFC CCD
CONN.CORD ASSY S03840 CCD-LED
WIRE CCD HP
PARTS ISU TOP SP
SPRING EARTH ISU B
MOUNT TENSION PULLEY
PULLEY TENSION
SPRING-COMPRESSION ISU BELT
SPRING EARTH ISU A
PARTS MOTOR ISU SP
GEAR Z63R-P32 ISU
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSHING FAN
PIN LSU
SHEET FFC B
TAPE FFC BD
BELT ISU
SHAFT ISU

24
25
25
26
27
28

302R617010
302R434120
302R434110
302K931080
303MH04040
302GR02852

2R617010
2R434120
2R434110
2K931080
3MH04040
2GR02852

SHEET FFC A
LABEL CAUTION AS
LABEL CAUTION
WIRE STOPPER
PIN COVER
PIN DLP RAIL

101
102
103
104

7BB700308H
7BB282308H
7BB202308H
7BB600306H

BB105600
BB111240
BB105690
BB105730

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8
+BIND M SCREW 3X6 R

Description
部

品

名

称

2R4/2R5/2R6-1
Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
1
1

1
1

1

1

1

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1:Del

2
2
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 17 Laser Scanner Section

101

2R4/2R5/2R6

501

101

1
101
101
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FIG. 17 Laser Scanner Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6
Description
部

品

1

302R493150

2R493150

LK-5195

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 18 Developer & Image Formation Section

2R4/2R5/2R6

5
4
3
2

1
1

A01

1

A01

1

A01
A01
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FIG. 18 Developer & Image Formation Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
A01
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

302R493050
•302R493060
302R693020
•302R693030
302R493070
302R593010
302R693040
302R493080
302R593020
302R693050
302R493090
302R593030
302R693060
302R493100
302R593040
302R693070

2R493050
2R493060
2R693020
2R693030
2R493070
2R593010
2R693040
2R493080
2R593020
2R693050
2R493090
2R593030
2R693060
2R493100
2R593040
2R693070

2R4/2R5/2R6
Description

部

品

名

DK-5195
MC-5195
DK-5215
MC-5215
DV-5195K
DV-5205K
DV-5215K
DV-5195M
DV-5205M
DV-5215M
DV-5195C
DV-5205C
DV-5215C
DV-5195Y
DV-5205Y
DV-5215Y

称

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

4
4
4
4

4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 19 Transfer Section

2R4/2R5/2R6

1

- 40 -

FIG. 19 Transfer Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

302R493020

2R493020

2R4/2R5/2R6
Description
部

品

名

称

TR-5195

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 41 -

FIG. 20 Fuser Section

2R4/2R5/2R6

101

2



1

101

- 42 -

101

FIG. 20 Fuser Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6
Description
部

品

1
1
1
1
1
2

302R493130
302R493110
302R693090
302R693100
302R693080
302R402750

2R493130
2R493110
2R693090
2R693100
2R693080
2R402750

FK-5197
FK-5195
FK-5206
FK-5207
FK-5205
COVER WIRE FUSER

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

名

称

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 21 Exit Section 1

2R4/2R5/2R6

A01

33
33
4
12
33
26

2

25

4

16

7

10
14

15
13

10

14
10

1
28

1
28

1
28

8

5

34
5

24
19

102

34

3

35
30 11

9

6

22

31
1 28
14
31

36
21
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103

29

29

104

102

26 2 16
27

29
101

102

102

19
23

105

17
2

1 28

18

102

1 28

20
32

101

FIG. 21 Exit Section 1

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

302R494050
•2FM04150
•302F929140
•302H044120
•302H731780
•302HN24400
•302K994380
•302P794060
•302R428020
•302R428050
•302R428080
•302R428090
•302R494340
•302R494350
•302R428120
•302R494360
•302R428140
•302R428150
•302R428160
•302R428170
•302R428190
•302R428200
•302R428210
•302R428220
•302R428230
•302R428240
•302R428250
•302R428260
•302R428290
•302R428300
•302R428320
•302R428330
•302R434130
•5MVX111DN007
•302P794010
•7YZM610001++H01
•302R646340

2R494050
5MVM163DN005
2F929140
2H044120
2H731780
2HN24400
2K994380
2P794060
2R428020
2R428050
2R428080
2R428090
2R494340
2R494350
2R428120
2R494360
2R428140
2R428150
2R428160
2R428170
2R428190
2R428200
2R428210
2R428220
2R428230
2R428240
2R428250
2R428260
2R428290
2R428300
2R428320
2R428330
2R434130
2BT11070
2P794010
YZ010230
2R646340

PARTS EXIT ASSY SP
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
BUSH DU
FAN COOLING 40-15
GEAR Z34 CONT D
PULLEY PA
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
PARTS MOTOR EJECT SP
HOUSING EXIT
GUIDE CHANGE
PULLEY EXIT REVERSE
PLATE EXIT
PARTS ROLLER EXIT JS SP
PARTS ROLLER EXIT JS2 SP
SHAFT EXIT DU
PARTS ROLLER EXIT FD SP
GEAR Z28S
GEAR EXIT Z28S OW
GEAR Z40R-Z25S
BUSH EXIT 4
GUIDE EXIT RIGHT
SPRING GUIDE RIGHT F
SPRING GUIDE RIGHT R
ACTUATOR EXIT C
COVER FRONT
COVER MOTOR
SPRING EXIT EARTH A
SPRING EXIT EARTH B
SPRING EXIT
CUSHION EXIT GUIDE
SPRING CHANGE GUIDE
PULLEY EXIT REVERSE
LABEL EXIT
STOPPER 3/2BT1107 A4
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS SADDLE
WIRE EXIT UNIT

101
102
103
104
105

7BB202308H
7BB200308H
7BB000303H
7BB700308H
7BB200322H

BB105690
BB105660
BB107000
BB105600
BB129220

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND M SCREW 3X3
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
BIND T.T P SCREW 3X22

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
6
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
2
1
4
2
1
1

1
6
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
2
1
4
2
1
1

1
6
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
2
1
4
2
1
1

1
6
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
2
1
4
2
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 45 -

FIG. 22 Exit Section 2

2R4/2R5/2R6
14
A01

18

8
16

13
17

14

5
4

2

6

10
102

1
15

10

11
10

11
5

12

5
4

2

2

5
19 4
5
19 4
19 4
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2

101

16
101

101

2

9 16

14

18
14

16

17

13

1
1 15
15

1

15
7
3
3

FIG. 22 Exit Section 2

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

302R494050
•2FM04150
•302FZ22760
•302HN24400
•302K328090
•302K328260
•302R428030
•302R428040
•302R428060
•302R428070
•302R428080
•302R428120
•302R428180
•302R428270
•302R428280
•302R428290
•302R428310
•302R428340
•5MVL177DN001
•302R428350

2R494050
5MVM163DN005
2FZ22760
2HN24400
2K328090
2K328260
2R428030
2R428040
2R428060
2R428070
2R428080
2R428120
2R428180
2R428270
2R428280
2R428290
2R428310
2R428340
2FB06810
2R428350

PARTS EXIT ASSY SP
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
STOPPER EARTH MIDDLE
PULLEY PA
GUIDE EXIT PUSH
SPRING GUIDE EXIT PUSH
GUIDE EXIT
COVER GUIDE EXIT
ACTUATOR EXIT A
ACTUATOR EXIT B
PULLEY EXIT REVERSE
SHAFT EXIT DU
GUIDE EXIT UPPER
STATIC ELIMINATOR
ACTUATOR EXIT D
SPRING EXIT
CUSHION ACTUATOR
ACTUATOR EXIT E
RING STOPPER 4
CUSHION EXIT PUSH

101
102

7BB200308H
7BB282308H

BB105660
BB111240

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
4
5
2
5
5
1
1
1
1
4
2
1
2
4
4
4
2
2
3

1
4
5
2
5
5
1
1
1
1
4
2
1
2
4
4
4
2
2
3

1
4
5
2
5
5
1
1
1
1
4
2
1
2
4
4
4
2
2
3

1
4
5
2
5
5
1
1
1
1
4
2
1
2
4
4
4
2
2
3

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 23 Drive Section 1

2R4/2R5/2R6-1

37
103

33
A01
34
103

34

38

39

36
34

102

34

34
35
32

41

36

22

39

16
20

40 40

12

21

101

22
29

102

21

2

101

17
18

12

14
2

25

13
20

22

2

31

19

15

2

101

20
2

18
4

2

27
27

22

28

2
18

22

2
6
23

8
26
9
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FIG. 23 Drive Section 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6-1
Description
部

品

名

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

302R494080
•302HN31410
•302HN31590
•302HN31650
•302HN31660
•302HN44160
•302K331170
•302K331180
•302K331190
•302K331230
•302K931510
•302R494480
•302LV31480
•302NR31020
•302NR31030
•302NR31060
•302NR31070
•302NR31090
•302NR31100
•302NR31110
•302NR31340
•302NR31680
•302NR94010
•302R408190

2R494080
2HN31410
2HN31590
2HN31650
2HN31660
2HN44160
2K331170
2K331180
2K331190
2K331230
2K931510
2R494480
2LV31480
2NR31020
2NR31030
2NR31060
2NR31070
2NR31090
2NR31100
2NR31110
2NR31340
2NR31680
2NR94010
2R408190

PARTS FEED DRIVE ASSY SP
SPRING FEED
BUSH DRIVE
SPRING INPUT MPF
JOINT SHAFT CASSETTE
SOLENOID MPF
GEAR Z28S
GEAR Z45S INPUT MPF A
GEAR Z45S INPUT MPF B
BUSH DRIVE 8
GEAR Z35R
PARTS MOTOR-BL ASSY F SP
BUSH DRIVE POM
GEAR Z72R-Z28L
GEAR Z72R-Z40L
GEAR Z24L
GEAR Z26L
GEAR Z25R OUTPUT CL
GEAR Z32L OUTPUT CL
SHAFT CLUTCH FEED
PIN DRIVE D
SHEET FEED DRIVE A
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
CAM MPF

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

•302R431210
•302R431220
•302R431280
•302R431310
•302R431350
•302R646430
•7YCC02B1003+H01
302R431330
302R431270
302H702590
302R431240
5MVX111DN003
302R431300
302R431230
302R431250
302R431320
302R424270

2R431210
2R431220
2R431280
2R431310
2R431350
2R646430
YC013860
2R431330
2R431270
2H702590
2R431240
2A806250
2R431300
2R431230
2R431250
2R431320
2R424270

HOLDER FEED DRIVE R
HOLDER FEED DRIVE F
GEAR Z31L
GEAR Z48R-Z22S
SHAFT CLUTCH DLP
WIRE CL
CONNECTOR 292254-2
GEAR Z24R
GEAR Z27R
BUSH SCREW
SHAFT JOINT REG
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z22R
GUIDE FEED DRIVE
SHAFT JOINT MID
GEAR Z25R
ONE-WAY CLUTCH 6

101
102
103

7BB200308H
7BB700308H
7BB202308H

BB105660
BB105600
BB105690

+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
4
4
5
1

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
4
4
5
1

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
4
4
5
1

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
4
4
5
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
2
2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
2
2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
2
2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
2
2
1

1:Del

1:Quantity-chg.

1:Add

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 24 Drive Section 2

2R4/2R5/2R6-1
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11
14
15
13 14
15
13

12
12
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104

17
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1
16
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103

4
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103
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103
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FIG. 24 Drive Section 2

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
A01
1
2
3
3
4
5

302R493040
302R693010
•302R494460
•302R494450
•302R494440
•302R494440
•302R412150
•7YZM610001++H01

2R493040
2R693010
2R494460
2R494450
2R494440
2R494440
2R412150
YZ010230

DR-5195
DR-5205
PARTS MOTOR-BL ASSY D SP
PARTS MOTOR-BL ASSY C SP
PARTS MOTOR-BL ASSY B SP
PARTS MOTOR-BL ASSY B SP
PLATE DRUM EARTH
ACCESS SADDLE

A02
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

302R494470
•302R431430
•302NR31240
•302R431420
302R431620
302P794010
302NR02290
302R431640
302R431660
302R431650
302R494200
302R431630
302R431610

2R494470
2R431430
2NR31240
2R431420
2R431620
2P794010
2NR02290
2R431640
2R431660
2R431650
2R494200
2R431630
2R431610

PARTS MOTOR-BL ASSY E SP
GEAR Z44L-Z33L
GEAR Z63R-Z24R
GEAR Z35R
HOLDER CONT DRIVE R
PARTS SENSOR OPT. SP
SPRING JOINT
GEAR JOINT Z38S
GEAR Z50S
GEAR Z25S-Z50L
PARTS DC MOTOR ASSY B SP
PLATE MOTOR DC
HOLDER CONT DRIVE F

102
103
104

7BB000303H
7BB700308H
7BB200312H

BB107000
BB105600
BB105680

+BIND M SCREW 3X3
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X12

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

1:Quantity-chg.
1:Quantity-chg.

1:Del
1:Others

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
2
1
4
3

1
1
1
1
2
1
4
3

1
1
1
1
2
1
4
3

1
1
1
1
2
1
4
3

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 25 Operation Section (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 25 Operation Section (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36

302R494100
•302H005620
•302R494230
•302R494240
•302R494250
•302R405010
•302R405020
•302R405030
•302R405080
•302R405120
•302R405130
•302R405140
•302R405150
•302R405160
•302R405170
•302R405180
•302R405200
•302R405220
•302R494300
•302R494310
•302R446210
•302R446230
•3V2NM05070
•3V2NM05100
•3V2NM05110
•3V2NM05130
•3V2NM05300
•3V2NM05330
•7YZM210006++H01
302R405040
302R405050
302R405060
302R405070
302R405100
302R405110
302R405530
302R405540
302R405520

2R494100
2H005620
2R494230
2R494240
2R494250
2R405010
2R405020
2R405030
2R405080
2R405120
2R405130
2R405140
2R405150
2R405160
2R405170
2R405180
2R405200
2R405220
2R494300
2R494310
2R446210
2R446230
2NM05070
2NM05100
2NM05110
2NM05130
2NM05300
2NM05330
YZ038000
2R405040
2R405050
2R405060
2R405070
2R405100
2R405110
2R405530
2R405540
2R405520

PARTS OPERATION UNIT L SP
SPRING EARTH LCD
PARTS PWB PANEL MAIN ASSY SP
PARTS PWB OPERATION L LEFT ASSY SP
PARTS PWB OPERATION L RIGHT ASSY SP
COVER OPERATION
COVER OPERATION REAR
MOUNT OPERATION
KEY LOGOUT
LID HINGE
KEY LEFT
KEY ENERGY SAVER
CUSHION LCD
PLATE EARTH LCD
FILM OPERATION R
FILM OPERATION L
HINGE OPERATION
KEY START
PARTS LCD OPERATION SP
PARTS TABLET OPERATION SP
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION1
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION2
KEY 10
KEY STOP
KEY RESET
KEY HOME
LENS LED
KEY MENU
ACCESS.EDGING
COVER PANEL RIGHT
COVER PANEL LEFT
LID PANEL RIGHT
LID PANEL LEFT
HOLDER FULCRUM OPERATION
LID OPERATION REAR
SHEET OPERATION LEFT EN
SHEET OPERATION RIGHT KDA EN
SHEET OPERATION RIGHT EN

101
102
103
104

7BB200308H
7BB702308H
7BB782308H
7BB700308H

BB105660
BB107060
BB111300
BB105600

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 25 Operation Section (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
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FIG. 25 Operation Section (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
40

302R694030
•302GR04380
•302H005620
•302NM94110
•302NM94121
•302R405080
•302R405140
•302R405150
•302R405200
•302R405220
•302R694120
•302R694130
•302R605010
•302R605020
•302R605030
•302R605060
•302R605070
•302R605090
•302R605100
•302R605110
•302R605120
•302R605130
•302R605150
•3V2NM05100
•3V2NM05110
•3V2NM05250
•3V2NM05260
•3V2NM05300
•3V2NM05360
•3V2NM05370
•3V2R605140
•7YBFP007C001H01
•7YZM610003++H01
•302R646230
•302R646250
•302R646300
302R605040
302R605050
302R405100
302R605080
302R605500
302R605520
302R605510

2R694030
2GR04380
2H005620
2NM94110
2NM94121
2R405080
2R405140
2R405150
2R405200
2R405220
2R694120
2R694130
2R605010
2R605020
2R605030
2R605060
2R605070
2R605090
2R605100
2R605110
2R605120
2R605130
2R605150
2NM05100
2NM05110
2NM05250
2NM05260
2NM05300
2NM05360
2NM05370
2R605140
YB001950
YZ010250
2R646230
2R646250
2R646300
2R605040
2R605050
2R405100
2R605080
2R605500
2R605520
2R605510

PARTS OPERATION UNIT H SP
SEAL MAGNET
SPRING EARTH LCD
PARTS LCD OPERATION SP
PARTS TABLET OPERATION SP
KEY LOGOUT
KEY ENERGY SAVER
CUSHION LCD
HINGE OPERATION
KEY START
PARTS PWB PANEL MAIN ASSY SP
PARTS PWB OPERATION H ASSY SP
COVER OPERATION
COVER OPERATION REAR
MOUNT OPERATION
KEY 10
KEY LEFT
LID HINGE
KEY HOME
KEY COLOR
FILM FFC LCD
LABEL COLOR
FILM OPERATION
KEY STOP
KEY RESET
CUSHION LCD A
CUSHION LCD B
LENS LED
CUSHION LCD C
SHIELD LCD
PLATE EARTH LCD FRONT
FERRITE CORE
ACCESS SADDLE
WIRE FFC PANEL MAIN-KEY
WIRE LCD POWER
WIRE FFC LCD
COVER PANEL
LID PANEL
HOLDER FULCRUM OPERATION
LID OPERATION REAR
SHEET OPERATION JP
SHEET OPERATION KDA EN
SHEET OPERATION EN

101
102
103
104

7BB700308H
7BB702308H
7BB782308H
7BB200308H

BB105600
BB107060
BB111300
BB105660

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 26 Electrical Components 1
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FIG. 26 Electrical Components 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

2R4/2R5/2R6-1
Description

番号

部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

302R431810
302HN31590
302R431850
302R431830
302K021480
302R494190
302R431820
302KK04570
302R603030
302FZ94660
302R603060
302R603170
302P794010
302LC25780
302K931080
302R694110
7SP01000004+H01
302R433070
302GR44080
302R494150

2R431810
2HN31590
2R431850
2R431830
2K021480
2R494190
2R431820
2KK04570
2R603030
2FZ94660
2R603060
2R603170
2P794010
2LC25780
2K931080
2R694110
SP136500
2R433070
2GR44080
2R494150

HOLDER RELEASE TC
BUSH DRIVE
GEAR Z12L RELEASE TC
GEAR Z47S
WORM-WHEEL RELEASE DRIVE Z40L-Z21S
PARTS MOTOR DC ASSY SP
PLATE RELEASE TC
CUT WASHER 5
CASE FAN MOTOR
PARTS,FAN IMAGE SP
SEAL FAN MOTOR
COVER FAN MOTOR
PARTS SENSOR OPT. SP
WIRE STOPPER
WIRE STOPPER
PARTS PWB RFID ASSY SP
SW.PUSH
DUCT EXIT FAN
FAN LSU 60-25
PARTS PIPE TR CLN ASSY SP

101
102
103
104

7BB000303H
7BB200308H
7BB700308H
7BB200320H

BB107000
BB105660
BB105600
BB113430

+BIND M SCREW 3X3
+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X20

代替部品番号

部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

1:Others

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 27 Electrical Components 2
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FIG. 27 Electrical Components 2

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

302R402770
2FB27160
302R402260
7YZM610008++H01
302R402290
303LL02180
302R439160
302R439660
302R694050
302R439020
302R439030
302R433160
302R433170
302R439080
302K903620
7YZM610007++H01

2R402770
2FB27160
2R402260
YZ037940
2R402290
3LL02180
2R439160
2R439660
2R694050
2R439020
2R439030
2R433160
2R433170
2R439080
2K903620
YZ023340

MOUNT INTERLOCK SW B
INTER LOCK SWITCH
HOLDER DRAWER
ACCESS.SADDLE
PLATE EARTH DF
HOLDER WIRE A
MOUNT HEATER PWB
SPRING TRANS FAN
PARTS PWB HEATER RELAY ASSY SP
PLATE MAIN LEFT
PLATE MAIN LOW
DUCT FUSER MOTOR A
DUCT FUSER MOTOR B
MOUNT ENGINE
SHIELD SCREW
ACCESS.SADDLE

101
102

7BB700308H
7BB200308H

BB105600
BB105660

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Quantity-chg.

1:Part No-chg.
1:Add

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 28 Electrical Components 3 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 28 Electrical Components 3 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

302R494320
302R494330
302R439190
302R439010
302R494270
302R494280
302FZ94420
302R439150
302R494260
302R439550
302R439590
302R439600
302R439610
302R439480
302R439680
302R439580
302R439670
302R439620
302R439630
302R439640
302R439470
302LC94380
302R439500
302R439490
302R439510
302R439520
302R439530
302R439540
7YZM390011++H01
7YZM590001++H01
7YZM610002++H01
7YZM610004++H01

2R494320
2R494330
2R439190
2R439010
2R494270
2R494280
2FZ94420
2R439150
2R494260
2R439550
2R439590
2R439600
2R439610
2R439480
2R439680
2R439580
2R439670
2R439620
2R439630
2R439640
2R439470
2LC94380
2R439500
2R439490
2R439510
2R439520
2R439530
2R439540
YZ050250
YZ147500
YZ010240
YZ012210

PARTS SWITCHING REGULATOR 100V SP
PARTS SWITCHING REGULATOR 200V SP
SHEET LVU L
MOUNT MAIN LOW
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP
PARTS,FAN COOLING CONVEYING SP
HOLDER FAN MAIN
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
MOUNT SPRING HV
SPRING HV SLEEVE R
SPRING HV MAG R
SPRING HV MAIN R
SPRING TRANS 2T
SPRING TCL
SPRING MID TRANS
LID SPRING HV
SPRING HV SLEEVE R4
SPRING HV MAG R4
SPRING HV MAIN R4
BRACKET HVU 2
PARTS FAN COOLING LSU 60 SP
SPRING HV PT PB
SPRING HV PT CLN
SPRING HV BK 1T
SPRING HV M 1T
SPRING HV C 1T
SPRING HV Y 1T
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE

101
102
103

7BB700308H
7BB200322H
7BB601306H

BB105600
BB129220
BB105790

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
BIND T.T P SCREW 3X22
+PAN M SCREW 3X6 R

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
8

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
8

1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
8

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 28 Electrical Components 3 (35ppm(A4),37ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6-1
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E
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101
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32
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101
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B
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20
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A
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C
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B
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13
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101
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16
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17

101

101

7

101

101
C

11 30
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9
101
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31

101

8

101 101

30

15

101 33
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A
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101
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101
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FIG. 28 Electrical Components 3 (35ppm(A4),37ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

302R694170
302R694180
302R639030
302R639010
302R594020
302R594030
302R694090
302FZ44040
302R439150
302R594010
302R439550
302R439590
302R439600
302R439610
302R439480
302R439680
302R439580
302R439670
302R439620
302R439630
302R439640
302R439470
302LC94380
302R439500
302R439490
302R439510
302R439520
302R439530
302R439540
7YZM390011++H01
7YZM590001++H01
7YZM610002++H01
7YZM610004++H01
302H039270
302LH94230
302R594050

101
102
103

7BB700308H
7BB200322H
7BB601306H

2R4/2R5/2R6-1
Notes

Revision

称

備

改

2R694170
2R694180
2R639030
2R639010
2R594020
2R594030
2R694090
2FZ44040
2R439150
2R594010
2R439550
2R439590
2R439600
2R439610
2R439480
2R439680
2R439580
2R439670
2R439620
2R439630
2R439640
2R439470
2LC94380
2R439500
2R439490
2R439510
2R439520
2R439530
2R439540
YZ050250
YZ147500
YZ010240
YZ012210
2H039270
2LH94230
2R594050

PARTS UNIT LOW VOLTAGE 100 SP
PARTS UNIT LOW VOLTAGE 200 SP
SHEET LVU H
MOUNT MAIN
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP
PARTS PWB MAIN ASSY SP
FAN BOX COOLING
HOLDER FAN MAIN
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
MOUNT SPRING HV
SPRING HV SLEEVE R
SPRING HV MAG R
SPRING HV MAIN R
SPRING TRANS 2T
SPRING TCL
SPRING MID TRANS
LID SPRING HV
SPRING HV SLEEVE R4
SPRING HV MAG R4
SPRING HV MAIN R4
BRACKET HVU 2
PARTS FAN COOLING LSU 60 SP
SPRING HV PT PB
SPRING HV PT CLN
SPRING HV BK 1T
SPRING HV M 1T
SPRING HV C 1T
SPRING HV Y 1T
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
LID WIRE GUIDE
PARTS MEMORY MODULE SP
PARTS SSD SP

35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)

BB105600
BB129220
BB105790

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
BIND T.T P SCREW 3X22
+PAN M SCREW 3X6 R

Description
部

品

名

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

1

1

1
1
1

1
1

230

240

1
1
1

1
1
1
1

1

1:Add

1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2
1

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2
1

1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2
1

1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 28 Electrical Components 3 (40ppm(A4),42ppm(Letter))
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FIG. 28 Electrical Components 3 (40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

302R694170
302R694180
302R639030
302R639010
302R694090
302R694100
302FZ44040
302R439150
302R694080
302R639310
302R439590
302R439600
302R439610
302R439480
302R439680
302R439580
302R439670
302R639320
302R694160
302R639330
302R439470
302LC94380
302R439500
302R439490
302R439510
302R439520
302R439530
302R439540
7YZM390011++H01
7YZM590001++H01
7YZM610002++H01
7YZM610004++H01
302H039270
302LH94230

2R694170
2R694180
2R639030
2R639010
2R694090
2R694100
2FZ44040
2R439150
2R694080
2R639310
2R439590
2R439600
2R439610
2R439480
2R439680
2R439580
2R439670
2R639320
2R694160
2R639330
2R439470
2LC94380
2R439500
2R439490
2R439510
2R439520
2R439530
2R439540
YZ050250
YZ147500
YZ010240
YZ012210
2H039270
2LH94230

PARTS UNIT LOW VOLTAGE 100 SP
PARTS UNIT LOW VOLTAGE 200 SP
SHEET LVU H
MOUNT MAIN
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP
FAN BOX COOLING
HOLDER FAN MAIN
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
MOUNT SPRING HV 40
SPRING HV SLEEVE R
SPRING HV MAG R
SPRING HV MAIN R
SPRING TRANS 2T
SPRING TCL
SPRING MID TRANS
LID SPRING HV
SPRING TRANS 40
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE TRANSFER SP
SPRING EARTH TC
BRACKET HVU 2
PARTS FAN COOLING LSU 60 SP
SPRING HV PT PB
SPRING HV PT CLN
SPRING HV BK 1T
SPRING HV M 1T
SPRING HV C 1T
SPRING HV Y 1T
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
LID WIRE GUIDE
PARTS MEMORY MODULE SP

101
102
103
104

7BB700308H
7BB200322H
7BB601306H
7BB200308H

BB105600
BB129220
BB105790
BB105660

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
BIND T.T P SCREW 3X22
+PAN M SCREW 3X6 R
+BIND T.T P SCREW 3X8

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
4
4
4
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2

1
1
1
1
4
4
4
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2

230

240

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
4
4
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2

1
1
1
1
4
4
4
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
8
3
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 29 Electrical Components 4
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FIG. 29 Electrical Components 4
Ref.
No.
番号

Part.No.
部品番号

2R4/2R5/2R6-1

Alternative.

Description

代替部品番号

部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
7
A01

302R639020
302H044120
302R433140
302R433150
302R439090
302R439200
302R594040
302R694150
302R693110

2R639020
2H044120
2R433140
2R433150
2R439090
2R439200
2R594040
2R694150
2R693110

PLATE MOUNT HV H
FAN COOLING 40-15
DUCT CLUTCH A
DUCT CLUTCH B
SHEET HVU
PLATE PWB HVU
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE MAIN SP
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE MAIN SP
HDD ASSY SP

8

•302JD19140

2JD19140

BUSHING FAN

9

•302MV39340

2MV39340

PIN HDD

10

•302MV39350

2MV39350

SPRING EARTH HDD

11

•302R439100

2R439100

MOUNT HDD

12

302LZ02070

2LZ02070

SEAL FRAME LONG

101
102

7BB700308H
7BB702308H

BB105600
BB107060

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter):120V/
40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter):120V/
40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter):120V/
40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter):120V/
40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter):120V/
40ppm(A4),42ppm(Letter)

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1:Others

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1:Others

4

4

4

4

1:Others

4

4

4

4

1:Others

1

1

1

1

1:Others

1

1

1

1

1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 30 DP ASSY SP

2R4/2R5/2R6

1
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FIG. 30 DP ASSY SP

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

302R493010

2R493010

Description
部

品

名

DP ASSY SP

称

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 31 DP Covers

2R4/2R5/2R6

3
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5
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2
9

9
9
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FIG. 31 DP Covers

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9

303R304010
303R304040
303R304020
303R304030
303R302040
302FZ25740
303R334010
302H918021
303MX02021

3R304010
3R304040
3R304020
3R304030
3R302040
2FZ25740
3R334010
2H918021
3MX02021

COVER FRONT
COVER FRONT B
COVER REAR A
COVER REAR B
ARM PF COVER
STOPPER 4
LABEL SIZE DIRECTION
PLATE ORIGINAL
CUSHION ORIGINAL MAT A

101

7BB282308H

BB111240

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 32 DP Frames
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8

FIG. 32 DP Frames

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

303R302010
303R402020
3V2NM18990
302F928290
3HK10030
3HK10060
303PH02030
303MX02031
303R302020
303R302030
303R302050

3R302010
3R402020
2NM18990
2F928290
3HK10030
3HK10060
3PH02030
3MX02031
3R302020
3R302030
3R302050

BASE DP
STOPPER BASE
SPRING-COMPRESSION EXIT
SHAFT EJECT PULLEY
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
SPONGE ORIGINAL MAT FILM
CUSHION ORIGINAL MAT B
HINGE LEFT
HINGE RIGHT
PLATE HINGE

101

7BB202310H

BB063420

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

称

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 33 DP Table Assy
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FIG. 33 DP Table Assy
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6

302R494110
•3V2R418010
•3V2NM18460
•3V2NM18470
•3V2R418020
•5MVG127DN071
•303R334020

2R494110
2R418010
2NM18460
2NM18470
2R418020
2A807050
3R334020

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

称

備

改

PARTS TABLE MAIN ASSY SP
TABLE MAIN
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
COVER CURSOR
GEAR CASSETTE/A-49 CASSETTE A4
LABEL FACE UP

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

Description
部

品

名

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 75 -

FIG. 34 DP Paper Feed Section
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101

A02

FIG. 34 DP Paper Feed Section

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A02
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

303R394020
•3V2NM18130
•3V2NM18190
•3V2NM18610
•3V2NM18632
•3V2NM18640
•3V2NM18650
•302R494420
•3V2NM18690
•3V2NM18710
•3V2NM18780
•3V2NM18800
•302K306460
•302H702590
•3HK07270
•3V2NM07080
•5MVX111DN003
•7BP512010B0CH01
•302R494430
303R394030
•302LW07100
•302LW07120
•303K507102
•303LJ07030
•303LJ07090
•303LJ24140
•3V2NM18560
•3V2NM18660
3V2NM18520
303LJ02070
303R324070
303R324080
3V2NM18550
303LJ24110
3V2NM18240
3V2NM18530
3V2NM18280
3V2NM18290
3V2NM18270
303R324020

3R394020
2NM18130
2NM18190
2NM18610
2NM18632
2NM18640
2NM18650
2R494420
2NM18690
2NM18710
2NM18780
2NM18800
2K306460
2H702590
3HK07270
2NM07080
2A806250
BP126160
2R494430
3R394030
2LW07100
2LW07120
3K507102
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24140
2NM18560
2NM18660
2NM18520
3LJ02070
3R324070
3R324080
2NM18550
3LJ24110
2NM18240
2NM18530
2NM18280
2NM18290
2NM18270
3R324020

PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP
LEVER FEED ROLLER
HOLDER PICKUP B
GEAR PICKUP 18
GEAR Z13S
SHAFT PICKUP
STOPPER PAPER
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
SHAFT ROLLER PF
GEAR Z18S FEED ROLLER
SPRING-TORSION LF
PULLEY PF
BUSH 4
BUSH SCREW
COLLAR PF
COLLAR S SPRING
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PARALLEL PIN 2.0X10
PARTS PULLEY PAPER FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
PAD SEPARATION
CUSHION PAD
PAD FRONT SEP
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SPRING PAD
CUSHION MOUNT PAD
HOLDER PAD
GUIDE READING
SPRING READING
GUIDE READING UPPER
GUIDE LOWER RIGHT
SPRING-COMPRESSION CONVEYING
SHAFT CONVEYING
PULLEY CONVEYING
GUIDE LOWER LEFT
SPRING-COMPRESSION REGIST A
SPRING-COMPRESSION REGIST B
SHAFT CONVEYING
LEVER REGIST

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

1:Design-chg.

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 35 DP Paper Conveying Section 1
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FIG. 35 DP Paper Conveying Section 1

2R4/2R5/2R6-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3V2NM18110
3V2NM18260
302M518180
3V2NM18150
3V2NM18140
303R394070
303R394060
302H702590
5MVX111DN003
302H024370
3V2NM18400
5AAVCLTCH018
302K394350
303R394080
303R394090
3V2NM18370
3V2NM18820
3V2NM18860
302LV06040
303M824200
303M824210
3V2NM18900
3V2NM18920
3V2NM18880
3V2NM18730
303M824130
303LL24190
303LJ28040
3V2NM18360
3V2NM18090
3V2NM18060
3V2NM18100

2NM18110
2NM18260
2M518180
2NM18150
2NM18140
3R394070
3R394060
2H702590
2A806250
2H024370
2NM18400
2A806910
2K394350
3R394080
3R394090
2NM18370
2NM18820
2NM18860
2LV06040
3M824200
3M824210
2NM18900
2NM18920
2NM18880
2NM18730
3M824130
3LL24190
3LJ28040
2NM18360
2NM18090
2NM18060
2NM18100

HOUSING CONVEYING
ACTUATOR TIMING
SPRING-TORSION SET
PLATE EARTH B
PLATE EARTH A
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSH 6 EW
GEAR Z22S ONEWAY
ONE WAY CLUTCH/A-49 MPF A4
PARTS GEAR Z22S EXIT SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PARTS ROLLER LOOP SP
GEAR Z22S
GUIDE SEPARATE
LEVER SEPARATE
SPRING PICKUP
SHAFT PULLEY
PULLEY CONVEYING BK
HOLDER PULLEY
SHAFT LOOP
LEVER LOOP B
GUIDE UPPER
SHAFT GUIDE READING
PULLEY GUIDE READING
STATIC ELIMINATOR
GEAR Z40S
BUSH PF
ACTUATOR PUSH
SPRING-COMPRESSION RELEASE

101
102
103
104

7BP512012B0CH01
7BP512016B0CH01
7BB600306H
7BB200308H

BP126440
BP126140
BB105730
BB105660

PARALLEL PIN 2.0X12
PARALLEL PIN 2.0X16
+BIND M SCREW 3X6 R
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 36 DP Paper Conveying Section 2
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FIG. 36 DP Paper Conveying Section 2
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3V2NM18890
3V2NM18970
3V2NM18120
3V2NM18940
3V2NM18960
3HK07240
3V2NM18980
303R307020
3V2NM18750
3V2NM18790
3V2NM18620
3V2NM18170
3V2NM18760
3V2NM18160
303R307010
3V2NM18180
3V2NM18580

2NM18890
2NM18970
2NM18120
2NM18940
2NM18960
3HK07240
2NM18980
3R307020
2NM18750
2NM18790
2NM18620
2NM18170
2NM18760
2NM18160
3R307010
2NM18180
2NM18580

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

称

備

改

ARM SPRING A
SPRING-COMPRESSION ARM B
GUIDE LOOP
ARM SPRING B
SPRING-COMPRESSION ARM A
FRICTION PLATE LF
LABEL LOOP
GUIDE PF
ACTUATOR ORIGINAL
ACTUATOR PF
SPRING-TORSION PF
HOOK PAPER FEED R
SPRING HOOK
HOOK PAPER FEED F
COVER PF
CUSHION PF
FRICTION PLATE STOPPER PAPER

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

Description
部

品

名

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 37 DP Drive Section & Electrical Components
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FIG. 37 DP Drive Section & Electrical Components
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

2R4/2R5/2R6-1

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9

302NM94230
•303K502200
•3V2NM18070
•3V2NM18320
•3V2NM18330
•3V2NM18340
•3V2NM18350
•3V2NM18500
•3V2NM18870
•303M894260

2NM94230
3K502200
2NM18070
2NM18320
2NM18330
2NM18340
2NM18350
2NM18500
2NM18870
3M894260

PARTS DRIVE ASSY A SP
ACTUATOR BASE
GUIDE WIRE A
COVER DRIVE
GEAR Z51S
GEAR Z50S
GEAR Z54S-Z33S
GEAR Z54S-Z33S B
LEVER LOOP A
PARTS SENSOR OPT SP

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

303M894260
303LJ02100
3V2NM18840
3V2NM18950
3V2NM18830
3V2NM18310
302KY94140
3V2NM18390
3V2NM18380
3V2NM18080
302H024370
M2105020
M21A7010

3M894260
3LJ02100
2NM18840
2NM18950
2NM18830
2NM18310
2KY94140
2NM18390
2NM18380
2NM18080
2H024370
M2105020
M21A7010

PARTS SENSOR OPT SP
PLATE EARTH MOTOR
SHAFT CAM
GEAR Z32S PI
CAM LOOP
MOUNT DRIVE B
PARTS MOTOR ROTARY SP
GEAR Z35S
GEAR Z51S-Z17S
GUIDE WIRE B
BUSH 6 EW
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115

30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1:Del

1:Del

101
102
103

7BB600306H
7BB200308H
7BB202310H

BB105730
BB105660
BB063420

+BIND M SCREW 3X6 R
+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 38 Wire Sections 1 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 38 Wire Sections 1 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4

302R646560
302R446330
302R646340
302R446350

2R646560
2R446330
2R646340
2R446350

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE DRAWER ENGINE AK
WIRE FRONT SIDE
WIRE EXIT UNIT
WIRE FEED SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 39 Wire Sections 2 (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6
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FIG. 39 Wire Sections 2 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2

302R446080
302R446320

2R446080
2R446320

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE FFC LSU
WIRE LSU JOINT

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1

1
1

1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 40 Wire Sections 3 (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6
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FIG. 40 Wire Sections 3 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

302R646520

2R646520

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE DRUM DLP CONNECT

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 41 Wire Sections 4 (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6

Fig.38-Ref.No.2
Fig.38-Ref.No.2
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FIG. 41 Wire Sections 4 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5

302R646220
302R646450
302R446030
302R646050
302R646460

2R646220
2R646450
2R446030
2R646050
2R646460

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE WASTE TONER UNIT
WIRE TONER NEAR SENSOR
WIRE FUSER PRIMARY
WIRE CONTAINER UNIT
WIRE FRONT OPEN SW

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 42 Wire Sections 5 (30ppm(A4),32ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6
Fig.38-Ref.No.2

Fig.38-Ref.No.4
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FIG. 42 Wire Sections 5 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

302R646440
302R646370
302R646350
302R446290
302R646380
302R646430
302R646410
302R646020
302R446300
303PS46050

2R646440
2R646370
2R646350
2R446290
2R646380
2R646430
2R646410
2R646020
2R446300
3PS46050

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE CASSETTE CONNECT
WIRE CASSETTE SWITCH
WIRE CONVEYING UNIT
WIRE MPF SENS
WIRE REGIST SWITCH
WIRE CL
WIRE ID SENSOR
WIRE DEVELOPER MOTOR
WIRE DRUM MOTOR
WIRE UPPER LIMIT SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 43 Wire Sections 6 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 43 Wire Sections 6 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8

302R646580
302R546050
302R646660
302R446090
302R446280
302R646650
302R646670
302R646540

2R646580
2R546050
2R646660
2R446090
2R446280
2R646650
2R646670
2R646540

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE DRAWER ENGINE PF
WIRE HVU CONNECT
WIRE DLP FAN UNIT
WIRE LVU UNIT
WIRE INLET
WIRE LVU-RELAY
WIRE CASSETTE HEATER
WIRE LIFT MOTOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 44 Wire Sections 7 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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FIG. 44 Wire Sections 7 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6

302R446100
302R446060
302R446050
302R446270
302R446310
302R446340

2R446100
2R446060
2R446050
2R446270
2R446310
2R446340

2R4/2R5/2R6-1

Description
部

品

名

称

WIRE FFC CCD
WIRE FFC MAIN-ENGINE
WIRE MAIN-ENGINE
WIRE DP CONNECT
WIRE MAIN-ENGINE2
WIRE DP

Notes

Revision

備

改

考

1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 45 Wire Sections 8 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
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LockPin(1)
LockPin(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LP1
LP2
LP3
LP4

VBUS1
USB_DN1
USB_DP1
GND
AUDIO1
WAKEUP1
RESETN1
GND
VBUS0
USB_DN0
USB_DP0
GND
AUDIO0
WAKEUP0
RESETN0
LockPin
LockPin
LockPin
LockPin

YC2001

1
2
3
4
5
6

YC8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VBUS1
1
2
USB_DN1
3
USB_DP1
4
GND
AUDIO1
5
6
WAKEUP1
RESET1
7
GND
8
9
VBUS0
USB_DN0 10
USB_DP0 11
GND 12
AUDIO0 13
WAKEUP0 14
RESET 15
LockPin(1) LP1
LockPin(2) LP2

YC17
+5V
+5V
+5V
GND
GND
NC

YC21
1
2

YC2

YC6001

YC4
VBUS
DATEDATE+
NC
GND
LockPin1
LockPin2
LockPin3
LockPin4
LockPin5
LockPin6

KUIORPWB

SD card
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1
2
3
4
5
LP1
LP2
LP3

VBUS
DATADATA+
NC
GND
LockPin1
LockPin2
LockPin3

YC4

YC6002
5V_CUT1
GND
5V
GND
5V_CUT0
GND

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

6

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

5V_CUT1
GND
5V
GND
5V_CUT0
GND

VBUS 20
USB_DN 19
USB_DP 18
GND 17
RESERVE 16
RESERVE 15
GND 14
RESERVE 13
RESERVE 12
GND 11
RESERVE 10
RESERVE
9
8
RESERVE
7
AUDIO
6
WAKEUP
GND
5
4
VDD5_CUT
3
RESETN
GND
2
VDD5
1
LockPin2 LP2
LockPin1 LP1

YC1
VBUS
USB_DN
USB_DP
GND
RESERVE
RESERVE
GND
RESERVE
RESERVE
GND
RESERVE
RESERVE
RESERVE
AUDIO
WAKEUP
GND
VDD5_CUT
RESETN
GND
VDD5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

KUIOPWB2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VBUS
USB_DN
USB_DP
GND
NC
NC
GND
NC
NC
GND
NC
NC
NC
AUDIO
WAKEUP
GND
VDD5_CUT
RESETN
GND
VDD5

KUIOPWB1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VBUS
USB_DN
USB_DP
GND
NC
NC
GND
NC
NC
GND
NC
NC
NC
AUDIO
WAKEUP
GND
VDD5_CUT
RESETN
GND
VDD5

FIG. 45 Wire Sections 8 (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8

302R446150
302R446130
302R446220
302R446250
302R446070
302R446120
302R446210
302R446230

2R446150
2R446130
2R446220
2R446250
2R446070
2R446120
2R446210
2R446230

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

WIRE USB PANEL-MAIN
WIRE PANEL-MAIN
WIRE USB HUB
WIRE USB HUB 2
WIRE FFC KUIO 30
WIRE KUIO POWER 30
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION1
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION2

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 46 Wire Sections 9 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6

Fig.38-Ref.No.1
1

BRIDGE (AK)

Fig.38-Ref.No.3

4
3
2
1

4
3
2
1

1
2
3

1
2
3

3.3V2_LED
GND
BRIDGE_SENS 1

4
5
6
7

4
5
6
7

BRIDGE_B/
BRIDGE_A/
BRIDGE_B
BRIDGE_A

BRMPWB

DF-5110

DFEPWB
DF-5120

MT-5100

MBMPWB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

1
2

3
4

3
4

DF-5100

DFMPWB

14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

7
6
5
4
3
2
1

14
15
16
17
18
19
20

A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

1
2

1
2

1
2

GND
GND

3
4

3
4

3
4

24V
24V

4
3
2
1

1
2
3
4

OPTION KEY CARD 1
OR KEY COUNTER

KEY CARD

DF_RDY
DF_SEL
DF_SDO
DF_SDI
DF_PAUSE
DF_DET
DF_CLK

PSPWB
(YC13)

+24V1
DC1_COUNT
DC1_SET
GND

FG

COIN VENDER

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

5V2
5V2
5V2
5V2
5V2
5V2
5V2
5V2
MK2_ENBL
24V1
MK2_RKEY7
MK2_RKEY6
MK2_RKEY5
MK2_RKEY4
MK2_RKEY3
MK2_RKEY2
MK2_RKEY1
MK2_RKEY0
GND
MK2_COUNT

Relay

9
8
7

7
8
9

3
2
1

1
2
3

3.3V2_LED B10
GND B11
EJE_FULL_UPPER B12

B10
B11
B12

6
5
4

10
11
12

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

EFS1

3
2
1

13
14
15

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

EFS2

2
1

2
1

FCSW2

1

B13
B14
B15

3.3V3_LED B16
GND B17
EXITUP_PAP_SENS B18

B16
B17
B18

3
2
1

FCOVER_OPEN B19
GND B20

B19
B20

2
1

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

1
2

2
1

1
2

4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24V1
SGND
SGND
MCV_ENBL
FGND
MCV_FED_COUNT
MCV_EJ_COUNT
MCV_COPY_SIG
MCV_UART_TXD
SGND
MCV_UART_RXD
SGND
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EM

COM
ACT
RET

FSSOL

EPS

EPWB

YC20
MPF_TRAY_SW
GND

A1
A2

A1
A2

8
7

1
2

3.3V2
MPF_WID_VOL
GND

A3
A4
A5

A3
A4
A5

6
5
4

3
4
5

3.3V2_LED
GND
MPF_LNG_SENS
NC
NC
NC

A6
A7
A8
A9
A10
A11

A6
A7
A8
A9
A10
A11

3
2
1

PF_CAS_OPEN B1
PAUSE B2
PF_SDO B3
PF_SDI B4
PF_RDY B5
PF_SCLK B6
PF_SEL2 B7
PF_SEL1 B8
GND B9
3.3V3 B10
PF_VER_SENS B11

3

8
7

1
2

6
5
4

3
4
5

3
2
1

6
7
8

4

6
7
8

2
1

2
1

3
2
1

3
2
1

WID3
WID2
GND

MPWSW

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

MPLS

MPF UNIT

MPTSW

2

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fig.43-Ref.No1
LVU YC8-7
LVU YC8-14

1
2

1
2

24V
GND

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2
3

PFMPWB

2
3

24V
GND

YC32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SFM

B
B/
A/
A

Fig.41-Ref.No.4

YC34
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

OPTION KEY CARD
MK-2 (ONLY JAPAN)

OPTION COIN
VENDER
(TYPE 174)

4
3
2
1

B7
B8
B9

3.3V2_LED B13
GND B14
EJE_FULL_DOWNER B15

YC33

KEY COUNTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20

B7
B8
B9

Relay

BRFM

B
/B
/A
A

3
2
1

3
2
1

24V2
EXIT SOL PULL
EXIT SOL RETURN

1
2
3
4

Drawer Connector

BRFS1

3.3V
GND
Vout

3
4
5
6

Drawer Connector

YC2

1
2

13
12
11
10

Relay

3.3V2_LED
GND
BRIDGE_SENS2

15
14

B3
B4
B5
B6

Relay

GND
BRIDGE_OPEN

3
4
5

B1
B2

B3
B4
B5
B6

Relay

1
2

3
4
5

+

1
2

B1
B2

Relay

1
2

2
1

SB_MOT_B1
SB_MOT_B3
SB_MOT_B1
SB_MOT_B3
SB_MOT_A3
SB_MOT_A1

Relay

3
2
1

BRIDGE_VREF
BRIDGE REM
BRIDGE CLK
BRIDGE_PH0
BRIDGE_PH1
BRIDGE_DET
BRIDGE_SENS1
BRIDGE_SENS2
COVER_OPEN
GND
GND
3.3V2
+24V 2

Relay

BRFS2

3
2
1

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Connector Holder

2
1

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Connector Holder

2
1
3.3V
GND
Vout

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Connector Holder

BROCSW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

YC4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Connector Holder

FAN_REM
24V

B

2
1

Relay

1
2

EJECT UNIT

YC31

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Relay

2
1

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Connector Holder

1
2

1
2

FAN_REM
BRIDGE_VREF
BRIDGE REM
BRIDGE CLK
BRIDGE_PH0
BRIDGE_PH1
BRIDGE_DET
BRIDGE1_SENS
BRIDGE2_SENS
OPEN_SENS
GND
GND
3.3V2
+24V1

Connector Holder

AKFM

Relay

YC1
YC3

PF-5120
PF-5130
PF-5140

AC_LIVE

1

1

AC_LIVE

AC_NEUTRAL

4

4

AC_NEUTRAL

FIG. 46 Wire Sections 9 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4

302R646620
302R646630
302R646210
302R646240

2R646620
2R646630
2R646210
2R646240

Description
部

品

名

称

WIRE FRONT SIDE
WIRE FEED SENSOR
WIRE MPF UNIT
WIRE MPF TABLE

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 47 Wire Sections 10 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6

DEVELOPER UNIT (M)

DLPPWB
DLP_TH
TCSENS_M
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

1
2
3
4
5
6
7
8

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

DLP_TH
TCSENS_M
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

YC1
2
1
4
3
6
5
8
7

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

YC1

3.3V2
TCSENS_M
GND
DLP_TH

1
2
3
4

VIBR_MOT
3.3V

1
2

1
2
3
4

3.3V2
TCSENS_M
GND
DLP_TH

1
2

1
2

VIBR_MOT
3.3V

2
1

2
1

DRM1 ERASER (+)
ERS1 DR (-)

TS-M

VIBM-M

DRUM UNIT (M)

DRPWB
YC2
ERS_CL_REM
ERS1 DR (-)

1
2

CL-M

DEVELOPER UNIT (C)

DLPPWB
1
2
3
4
5
6
7
8

DLP_TH
TCSENS_C
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

DLP_TH
TCSENS_C
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

1
2
3
4
5
6
7
8

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

1
2
3
4
5
6
7
8

2
1
4
3
6
5
8
7

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

DLP_TH
TCSENS_Y
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

DLP_TH
TCSENS_Y
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

1
2
3
4
5
6
7
8

YC1

3.3V2
TCSENS_C
GND
DLP_TH

1
2
3
4

VIBR_MOT
3.3V

1
2

1
2
3
4

1
2

1
2

3.3V2
TCSENS_C
GND
DLP_TH

VIBR_MOT
3.3V

TS-C

VIBM-C

DRUM UNIT (C)
YC1

DRPWB
YC2
ERS_CL_REM
ERS1 DR (-)

1
2

2
1

2
1

DRM1 ERASER (+)
ERS1 DR (-)

DEVELOPER UNIT (BK)

DEVELOPER UNIT (Y)

DLPPWB

YC1

TS-BK

VIBM-BK

3.3V2
TCSENS
GND
DLP_TH

1
2
3
4

VIBR_MOT
3.3V

1
2

1
2

1
2
3
4

3.3V2
TCSENS_Bk
GND
DLP_TH

1
2

VIBR_MOT
3.3V

DRUM UNIT (BK)
CL-BK

CL-C

DLPPWB
DLP_TH
TCSENS_Bk
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

DLP_TH
TCSENS_Bk
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
GND
VIBR_MOT
3.3V

3.3V2
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GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_Bk_REM

2
1
4
3
6
5
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_Bk_REM
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14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
VIBR_MOT_REM
TCSENS_Y
TCSENS_C
TCSENS_M
ERS_CL_REM
GND
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
24V2
GND
DLP_TH
TCSENS_Bk
ERS_Bk_REM

DRPWB
DRM1 ERASER (+)
ERS1 DR (-)

2
1

2
1

1
2

DRM1 ERASER (+)
ERS1 DR (-)

YC1
2
1
4
3
6
5
8
7

3.3V2
EEP_SCL
GND
EEP_SDA
DA1
GND (ERS1 DR (-))
DA0
ERS_CL_REM

YC15

EPWB

GND
VIBR_MOT_REM
TCSENS_Y
TCSENS_C
TCSENS_M
ERS_CL_REM
GND
3.3V2
EEP_SCL
EEP_SDA
24V2
GND
DLP_TH
TCSENS_BK
ERS_BK_REM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

DR/DLPRPWB
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YC1

3.3V2
TCSENS_Y
GND
DLP_TH

1
2
3
4

VIBR_MOT
3.3V

1
2

DRPWB

1
2
3
4

1
2

1
2
3
4

3.3V2
TCSENS_Y
GND
DLP_TH

TS-Y

1
2

VIBR_MOT
3.3V

CL-Y

DRUM UNIT (Y)
YC2

ERS_CL_REM
ERS1 DR (-)

1
2

2
1

2
1

DRM1 ERASER (+)
ERS1 DR (-)

CL-Y

FIG. 47 Wire Sections 10 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

302R646520

2R646520

Description
部

品

名

称

WIRE DRUM DLP CONNECT

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 48 Wire Sections 11 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))

2R4/2R5/2R6

YC17
A1
A2
A3
A4
A5

5
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3
2
1

A6
A7
A8
A9

A6
A7
A8
A9

BELT_FAN_REM A10
24V2 A11

A10
A11

2
1

WTNR_FAN A12
24V2 A13

A12
A13

2
1

1
2
3
4
5

5V2
3.3V
SCL
GND
SDA

Fig.46-Ref.No.1
RFID
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2
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2
1

1
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+

2
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+
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2
1

1
2
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13

1
2

2
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5
6

12
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1
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4

7
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8
7
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5

5
6
7
8
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4
3

GND
WTNR_SET_SENS
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B4

WTNR_LED_3.3V2
WTNR_LED
WTNR_TR_3.3V2
WTNR_TR

B5
B6
B7
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B6
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9

HUMCLK B9
HUMOUT B10
GND B11
AIRTEMP B12
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B11
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8
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6
5

DLP_FAN3 B13
24V2 B14
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B14

4
3

1
2

2
1

+
GND

EFM

1
2
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B16
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4
3
2
1

9
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1
3

1
2
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1
2

1
2
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TM (C)

3
1

1
3

3
4
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17

3
4

3
4

+24V1
TMOT_C_DR
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3
1

1
3

5
6
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5
6

5
6
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TMOT_M_DR

TM (Bk)

3
1

1
3

7
8
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7
8

7
8

+24V1
TMOT_Bk_DR
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9
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9
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3.3V2_LED
GND
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FIG. 48 Wire Sections 11 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

302R646070

2R646070

Description
部

品

名

称

WIRE FUSER PRIMARY

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1

1

1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 49 Wire Sections 12 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
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FIG. 49 Wire Sections 12 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3

302R646330
302R646310
302R646120

2R646330
2R646310
2R646120

Description
部

品

名

称

WIRE DRUM MOTOR
WIRE FFC LSU
WIRE LSU JOINT

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 50 Wire Sections 13 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
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FIG. 50 Wire Sections 13 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3

302R546060
302R646060
302R646610
302R646360

2R546060
2R646060
2R646610
2R646360

Description
部

品

名

WIRE LVU
WIRE LVU
WIRE HVU CONNECT
WIRE INLET

称

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

35ppm(A4),37ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)
40ppm(A4),42ppm(Letter)

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 51 Wire Sections 14 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
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FIG. 51 Wire Sections 14 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号
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Description
部

品

名
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個数
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1
1
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1
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1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 52 Wire Sections 15 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
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VDD5

KUIO1

YC1
VBUS
USB_DN
USB_DP
GND
RESERVE
RESERVE
GND
RESERVE
RESERVE
GND
RESERVE
RESERVE
RESERVE
AUDIO
WAKEUP
GND
VDD5_CUT
RESETN
GND
VDD5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

KUIORPWB
3
2
1

CONFM

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

USBPWB
YC50
VBUS
DATADATA+
NC
GND

1
2
3
4
5

YC3
1
2
3
4
5

YC1
VBUS
DATADATA+
NC
GND

10
1
2
3
4
5
6

YC5
1
2
3
4
5
6

5

1
2
3
4

IC CARD
READER

YC2

YC52
+5V2
+5V2
+5V2
GND
GND
GND

VBUS
DATADATA+
GND

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

+5V2
+5V2
+5V2
GND
GND
GND

VBUS
DATADATA+
GND

1
2
3
4

KEY
BOARD

YC3
VBUS
DATADATA+
GND

1
2
3
4

USB
MEMORY

FIG. 52 Wire Sections 15 (35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

302R646300
302R646250
302R646230
302R646640
302R646100
302R646190
302R646200
302R646180
302R646170
302R646130
302R646110

2R646300
2R646250
2R646230
2R646640
2R646100
2R646190
2R646200
2R646180
2R646170
2R646130
2R646110

Description
部

品

名

称

WIRE FFC LCD
WIRE LCD POWER
WIRE FFC PANEL MAIN-KEY
WIRE PANEL EARTH
WIRE ENGINE-PANEL MAIN
WIRE HDD DATA
WIRE HDD POWER
WIRE FFC KUIO
WIRE KUIO POWER
WIRE USB HUB JOINT
WIRE PANEL DATA

2R4/2R5/2R6
Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 53 Accessories

2R4/2R5/2R6

2
4
3

101

3

5
1

6

36

37

7, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
38

26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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39

FIG. 53 Accessories

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6

302R404150
302R404260
302R404270
302R404290
302R402310
1902R60UN0

2R404150
2R404260
2R404270
2R404290
2R402310
092R60UN

COVER TRAY B
STOPPER PAPER 500 A
STOPPER PAPER 500 B
GUIDE ENVELOPE
SHIELD BASE
WT-5190/WASTE TONER BOTTLE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1902R60UN2
302R434140
302R434150
302R405550
302R405560
302R405570
302R405580
302R405590
302R405600
302R405610
302R405650
302R405660
302R405680
302R405690
302R405710
302R405730
302R405740
302R405670
302R405700
302R405720
302R605530
302R605540
302R605560
302R605570
302R605590
302R605610
302R605620
302R605550
302R605580
302R605600
7AAACCJP+15H008
3019527401
302AR94050
7AAACCAS+10H001

092R60U2
2R434140
2R434150
2R405550
2R405560
2R405570
2R405580
2R405590
2R405600
2R405610
2R405650
2R405660
2R405680
2R405690
2R405710
2R405730
2R405740
2R405670
2R405700
2R405720
2R605530
2R605540
2R605560
2R605570
2R605590
2R605610
2R605620
2R605550
2R605580
2R605600
AA150210
19527401
2AR94050
AA063380

WT-5191/WASTE TONER BOTTLE
LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN
SHEET OPERATION LEFT GER
SHEET OPERATION LEFT FRA
SHEET OPERATION LEFT ITA
SHEET OPERATION LEFT SPA
SHEET OPERATION LEFT POR
SHEET OPERATION LEFT DUT
SHEET OPERATION LEFT RUS
SHEET OPERATION RIGHT GER
SHEET OPERATION RIGHT FRA
SHEET OPERATION RIGHT ITA
SHEET OPERATION RIGHT SPA
SHEET OPERATION RIGHT POR
SHEET OPERATION RIGHT DUT
SHEET OPERATION RIGHT RUS
SHEET OPERATION RIGHT KDA FRA
SHEET OPERATION RIGHT KDA SPA
SHEET OPERATION RIGHT KDA POR
SHEET OPERATION GER
SHEET OPERATION FRA
SHEET OPERATION ITA
SHEET OPERATION SPA
SHEET OPERATION POR
SHEET OPERATION DUT
SHEET OPERATION RUS
SHEET OPERATION KDA FRA
SHEET OPERATION KDA SPA
SHEET OPERATION KDA POR
AC CORD ASSY JP
POWER CORD(120)
PARTS AC CORD EU SP
AC CORD ASSY AS

101

7BB780420H

BB116060

+BIND T.T S SCREW 4X20 SR(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

30ppm(A4),32ppm(Letter)/35ppm(A4),37ppm(Letter):OPTION
40ppm(A4),42ppm(Letter):OPTION

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
30ppm(A4),32ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 54 Options 1

2R4/2R5/2R6

DT-5100

1
4

8

9

5
2
101

6

102

7

103

3
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FIG. 54 Options 1

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

302R404520
302R404510
302R404530
302R404540
302R404550
303LL02530
303MX02021
7YZM610003++H01
7YZM210009++H01

2R404520
2R404510
2R404530
2R404540
2R404550
3LL02530
3MX02021
YZ010250
YZ126740

COVER TRAY UPPER
MOUNT TRAY
COVER TRAY LOWER
PLATE REINFORCEMENT
LABEL TRAY
CUSHION ORIGINAL MAT
CUSHION ORIGINAL MAT A
ACCESS SADDLE
ACCESS.EDGING

7BB700320H
7BB782308H
7BB700308H

BB105620
BB111300
BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X20 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

101
102
103

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
2
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 55 Options 2

2R4/2R5/2R6

Key Counter

CARD READER HOLDER 11

A01

8

9

2
3
10
5

101

102

102

103

1

6

103

6

4
11

104

104

105

109

109

109

105

109

106

107

109

7

108

110

110
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FIG. 55 Options 2

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

302A369709
•3029236241
•302GR03010
•302GR03020
•3066060011
•3066060041
•7YZM210006++H01
•M21AH010
3025418011
302R404620
302R404630
302R404610

2A369709
29236241
2GR03010
2GR03020
66060011
66060041
YZ038000
M21AH010
25418011
2R404620
2R404630
2R404610

SET PARTS KEYCOUNTER NEW COLOR
SOCKET ASS'Y,KEY COUNTER
RETAINER KEY COUNTER COVER
RETAINER KEY COUNTER
COVER,KEY COUNTER
MOUNT,KEY COUNTER
ACCESS.EDGING
BAND,RSG-130-V0(KITAGAWA)
KEY COUNTER
LID CARD-READER
SPONGE CARD-READER
HOLDER IC CARD-READER

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

5MBTPB3008PW++R
5MBTPB4010PW++R
5MBTPB4010TW++R
7BB003306H
7BB100420H
7BC1003055++H01
B1B03080
B1B54300
B4A04060
B4A04100

B1A63080
B1A64100
B1A54100
BB040750
BB040740
BC018230
B1B03080
B1B54300
B4A04060
B4A04100

BIND T.T SCREW(+) / M3 X 8 CRFREE P-T
BIND T.T SCREW(+) / M4 X 10 CRFREE P-T
BIND T.T SCREW(+) / M4 X 10 CRFREE S-T
+COUNTER-SUNK HEAD SCREW M3X6 CRFREE
+BIND TAP-TITE S SCREW M4X20 CRFREE
HEXA NUT M3
+BIND SCREW M3X08
+BIND TAP-TITE S SCREW M4X30(TRIVALENT C
+TP-A SCREW M4X06(TRIVALENT CHROMATING)
+TP-A SCREW M4X10(TRIVALENT CHROMATING)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 56 Options 3

2R4/2R5/2R6

HD-11
1

A01

501

503

502

2

3

2
3

2

504
4

5
2

3

101

101
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FIG. 56 Options 3

2R4/2R5/2R6

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
1
1
A01
2
3
4
5
6
7

302R494010
302R494020
302R494030
302R693110
•302JD19140
•302MV39340
•302MV39350
•302R439100
302R646190
302R646200

2R494010
2R494020
2R494030
2R693110
2JD19140
2MV39340
2MV39350
2R439100
2R646190
2R646200

PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP
HDD ASSY SP
BUSHING FAN
PIN HDD
SPRING EARTH HDD
MOUNT HDD
WIRE HDD DATA
WIRE HDD POWER

101

7BB000304H

BB105720

+BIND M SCREW 3X4

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
4
4
1
1
1
1

1
1
4
4
1
1
1
1

1
1
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)
35ppm(A4),37ppm(Letter)/40ppm(A4),42ppm(Letter)

1
4
4
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 57 Maintenance Kits (30ppm(A4),32ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1702R40UN0

072R40UN

1702R48NL0

072R48NL

1702R47US1

072R47U1

1702P60UN0

072P60UN

2R4/2R5/2R6-1

Description
部

品

名

称

MK-5195B/MAINTENANCE KIT
DK-5195
DV-5195M
DV-5195C
DV-5195Y
MK-5195A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5195
DV-5195K
FK-5195
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-5197A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5195
DV-5195K
FK-5197
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-3140/MAINTENANCE KIT
PARTS DP PAD ASSY SP
DP PULLY ASSY

Notes

Revision

備

改

考

OPTION

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

OPTION

OPTION

OPTION:DP

1:Add
1:Add
1:Add

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 57 Maintenance Kits (35ppm(A4),37ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1702R50UN0

072R50UN

1702R57US1

072R57U1

1702R58NL0

072R58NL

1702R59JP1

072R59J1

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

MK-5205B/MAINTENANCE KIT
DK-5195
DV-5205M
DV-5205C
DV-5205Y
MK-5207A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5195
DV-5205K
FK-5207
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-5205A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5195
DV-5205K
FK-5205
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-5206A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5195
DV-5205K
FK-5206
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP

OPTION

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

OPTION

OPTION

OPTION

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 57 Maintenance Kits (40ppm(A4),42ppm(Letter))
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1702R60UN0

072R60UN

1702R67US1

072R67U1

1702R68NL0

072R68NL

1702R69JP1

072R69J1

2R4/2R5/2R6

Description
部

品

名

称

MK-5215B/MAINTENANCE KIT
DK-5215
DV-5215M
DV-5215C
DV-5215Y
MK-5217A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5215
DV-5215K
FK-5207
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-5215A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5215
DV-5215K
FK-5205
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
MK-5216A/MAINTENANCE KIT
RETARD ROLLER ASSY
DK-5215
DV-5215K
FK-5206
TR-5195
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP

OPTION

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

OPTION

OPTION

OPTION

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
1702P60UN0
1702R40UN0
1702R47US1
1702R48NL0
1702R50UN0
1702R57US1
1702R58NL0
1702R59JP1
1702R60UN0
1702R67US1
1702R68NL0
1702R69JP1
1902R60UN0
1902R60UN2
2BL21390
2FB27160
2FM04150
3019527401
3025418011
3029236241
3066060011
3066060041
302A369709
302AR94050
302F906230
302F906280
302F909171
302F909210
302F928290
302F929140
302F931270
302F931490
302FB17700
302FZ14810
302FZ14970
302FZ22760
302FZ25740
302FZ44040
302FZ94420
302FZ94660
302GR02852
302GR03010
302GR03020
302GR04380
302GR44080
302H002380
302H004660
302H005620
302H024370
302H039270
302H044120

2R4/2R5/2R6-1
Alternative.
代替部品番号
072P60UN
072R40UN
072R47U1
072R48NL
072R50UN
072R57U1
072R58NL
072R59J1
072R60UN
072R67U1
072R68NL
072R69J1
092R60UN
092R60U2
2BL21390
2FB27160
5MVM163DN005
19527401
25418011
29236241
66060011
66060041
2A369709
2AR94050
2F906230
2F906280
2F909171
2F909210
2F928290
2F929140
2F931270
2F931490
2FB17700
2FZ14810
2FZ14970
2FZ22760
2FZ25740
2FZ44040
2FZ94420
2FZ94660
2GR02852
2GR03010
2GR03020
2GR04380
2GR44080
2H002380
2H004660
2H005620
2H024370
2H039270
2H044120

Description
部 品 名 称
MK-3140/MAINTENANCE KIT
MK-5195B/MAINTENANCE KIT
MK-5197A/MAINTENANCE KIT
MK-5195A/MAINTENANCE KIT
MK-5205B/MAINTENANCE KIT
MK-5207A/MAINTENANCE KIT
MK-5205A/MAINTENANCE KIT
MK-5206A/MAINTENANCE KIT
MK-5215B/MAINTENANCE KIT
MK-5217A/MAINTENANCE KIT
MK-5215A/MAINTENANCE KIT
MK-5216A/MAINTENANCE KIT
WT-5190/WASTE TONER BOTTLE
WT-5191/WASTE TONER BOTTLE
GEAR EXIT JOINT Z26S
INTER LOCK SWITCH
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
POWER CORD(120)
KEY COUNTER
SOCKET ASS'Y,KEY COUNTER
COVER,KEY COUNTER
MOUNT,KEY COUNTER
SET PARTS KEYCOUNTER NEW COLOR
PARTS AC CORD EU SP
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
RETARD ROLLER ASSY
PAD BOTTOM
SHAFT EJECT PULLEY
BUSH DU
SPRING FUSER
BUSH FEED DRIVE
SPRING BYPASS TEBLE
SEAL LID D DLP
SEAL CASE D DLP
STOPPER EARTH MIDDLE
STOPPER 4
FAN BOX COOLING
PARTS,FAN COOLING CONVEYING SP
PARTS,FAN IMAGE SP
PIN DLP RAIL
RETAINER KEY COUNTER COVER
RETAINER KEY COUNTER
SEAL MAGNET
FAN LSU 60-25
SHIELD SCREW
MAGNET CATCH
SPRING EARTH LCD
BUSH 6 EW
LID WIRE GUIDE
FAN COOLING 40-15

Part.No.
部品番号

Fig.No.
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
53
53
2
4,27
15,21,22
53
55
55
55
55
55
53
11
11
11
10
32
21
7
11
13
4
6
22
31
28
28
2,4,26
16
55
55
25
26
6
2
25
7,35,37
6,8,28
21,29

302H702590
302H708150
302H731780
302H917450
302H918021
302HG24150
302HN02970
302HN06080
302HN09190
302HN09240
302HN21200
302HN22080
302HN22100
302HN24060
302HN24110
302HN24150
302HN24270
302HN24290
302HN24400
302HN24410
302HN31030
302HN31410
302HN31590
302HN31650
302HN31660
302HN44160
302JD19140
302JD19150
302K002A90
302K002B70
302K002B80
302K015320
302K021480
302K031410
302K034090
302K034100
302K034110
302K034120
302K304550
302K304560
302K304630
302K306100
302K306460
302K308020
302K308041
302K308070
302K308110
302K308120
302K308130
302K308140
302K308150
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Alternative.
代替部品番号
2H702590
2H708150
2H731780
2H917450
2H918021
2HG24150
2HN02970
2HN06080
2HN09190
2HN09240
2HN21200
2HN22080
2HN22100
2HN24060
2HN24110
2HN24150
2HN24270
2HN24290
2HN24400
2HN24410
2HN31030
2HN31410
2HN31590
2HN31650
2HN31660
2HN44160
2JD19140
2JD19150
2K002A90
2K002B70
2K002B80
2K015320
2K021480
2K031410
2K034090
2K034100
2K034110
2K034120
2K304550
2K304560
2K304630
2K306100
2K306460
2K308020
2K308041
2K308070
2K308110
2K308120
2K308130
2K308140
2K308150

Description
部 品 名 称
BUSH SCREW
SPONGE WIRE MPT
GEAR Z34 CONT D
SLIDER ISU
PLATE ORIGINAL
SPRING TC L
FELT CLEANER ID
PULLEY PICKUP ASSY
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR Z19L-Z14R TONNER SUPPLY
SPRING SEP EARTH B
TAPE BRUSH
GEAR Z19L REG REAR
BUSH REG R
STOPPER BUSH REG
SPRING SEP EARTH A
SPRING DU
PULLEY PA
BUSH REGIST EW
GEAR Z36L-Z20S
SPRING FEED
BUSH DRIVE
SPRING INPUT MPF
JOINT SHAFT CASSETTE
SOLENOID MPF
BUSHING FAN
PIN LSU
HOOK SHUTTER CONT B
SPRING DAMPER CONT
SPRING HOOK SHUTTER
SPRING SHUTTER SUPPLY A
WORM-WHEEL RELEASE DRIVE Z40L-Z21S
SPRING MAIN DRIVE A
LABEL BLACK
LABEL MAGENTA
LABEL CYAN
LABEL YELLOW
SHAFT RIGHT COVER F
SHAFT RIGHT COVER R
FILM CONVEYING SHAFT
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
ACTUATOR MPF
HOLDER SEPARATION
BUSH 10
PAD LIFT
SPRING LIFT R
SPRING LIFT F
ARM LIFT
ROLLER MPF

Fig.No.
7,23,34,35
2,13
21
16
31
15
7
11
10
10
5
14
14
11
15
15
15
15
15,21,22
11
6
23
23,26
23
23
23
16,29,59
16
4
4
4
4
26
5
2
2
2
2
14
14
14
11
11,34
12
12
12
12
12
12
12
12

2NV/2NW/2PB/2PC
Part.No.
部品番号
302K308250
302K308270
302K308300
302K308310
302K308470
302K312340
302K312400
302K324450
302K328090
302K328260
302K331170
302K331180
302K331190
302K331230
302K339050
302K394320
302K394350
302K903620
302K905900
302K908160
302K908211
302K908220
302K923110
302K924820
302K926050
302K931080
302K931510
302K994270
302K994380
302K994A50
302KK04570
302KV06260
302KV06410
302KV08180
302KV24110
302KV29150
302KV29160
302KV29190
302KV29200
302KW17150
302KY94140
302LC03230
302LC25780
302LC94370
302LC94380
302LH94230
302LV06040
302LV31480
302LW07100
302LW07120
302LW94060

Alternative.
代替部品番号
2K308250
2K308270
2K308300
2K308310
2K308470
2K312340
2K312400
2K324450
2K328090
2K328260
2K331170
2K331180
2K331190
2K331230
2K339050
2K394320
2K394350
2K903620
2K905900
2K908160
2K908211
2K908220
2K923110
2K924820
2K926050
2K931080
2K931510
2K994270
2K994380
2K994A50
2KK04570
2KV06260
2KV06410
2KV08180
2KV24110
2KV29150
2KV29160
2KV29190
2KV29200
2KW17150
2KY94140
2LC03230
2LC25780
2LC94370
2LC94380
2LH94230
2LV06040
2LV31480
2LW07100
2LW07120
2LW94060

Description
部 品 名 称
SPRING ACTUATOR
SPRING MPF ROLL
CUSHION HOLDER F
CUSHION HOLDER R
STOPPER STRAP
BUSH SPIRAL
SPACER LED
BUSH 6
GUIDE EXIT PUSH
SPRING GUIDE EXIT PUSH
GEAR Z28S
GEAR Z45S INPUT MPF A
GEAR Z45S INPUT MPF B
BUSH DRIVE 8
PLATE OPTION
PARTS GEAR MPF Z28 SP
PARTS GEAR Z22S EXIT SP
SHIELD SCREW
SPRING USB HOLD
GUIDE WIRE TRAY
ACTUATOR SIZE DETECTION
SPRING-TORSION SIZE DETECTION
GEAR Z21L
CUT-WASHER 4
NUT FUSER
WIRE STOPPER
GEAR Z35R
PARTS PWB KUIO ASSY SP
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
PARTS FAN COOLING LSU 50 SP
CUT WASHER 5
SHEET REGIST C
SHEET REGIST CR
STOPPER MPF FEED
GEAR Z31R
SPRING HOOK L
SPRING HOOK R
BUSH ROLLER EARTH
PULLEY P24-S2M
STOPPER BUSH ISU
PARTS MOTOR ROTARY SP
BUSH 4-7
WIRE STOPPER
PARTS SPEAKER SP
PARTS FAN COOLING LSU 60 SP
PARTS MEMORY MODULE SP
SPRING PICKUP
BUSH DRIVE POM
PAD SEPARATION
CUSHION PAD
PARTS MOTOR ISU SP

Part.No.
部品番号

Fig.No.
12
12
12
12
14
14
2
5,11
22
22
23
23
23
11,23
1
12
35
27
9
13
13
13
7
11
7
2,4,7,8,16,26
23
9
21
7
15,26
15
15
14
15
14
14
14
14
16
37
7
26
7
6,28
28
35
23
34
34
16

302LZ02070
302M417180
302M518180
302MV02190
302MV08020
302MV08030
302MV08040
302MV39340
302MV39350
302MV94020
302NG04210
302NG94300
302NL04270
302NM17150
302NM94110
302NM94121
302NM94230
302NR02290
302NR02830
302NR06540
302NR09070
302NR19260
302NR22030
302NR22101
302NR24110
302NR24120
302NR24140
302NR24150
302NR29040
302NR31020
302NR31030
302NR31060
302NR31070
302NR31090
302NR31100
302NR31110
302NR31240
302NR31250
302NR31260
302NR31340
302NR31680
302NR31800
302NR94010
302NR94060
302NT02010
302NT09030
302NT09040
302NT09050
302NT09060
302NT09100
302NT22010
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Alternative.
代替部品番号
2LZ02070
2M417180
2M518180
2MV02190
2MV08020
2MV08030
2MV08040
2MV39340
2MV39350
2MV94020
2NG04210
2NG94300
2NL04270
2NM17150
2NM94110
2NM94121
2NM94230
2NR02290
2NR02830
2NR06540
2NR09070
2NR19260
2NR22030
2NR22101
2NR24110
2NR24120
2NR24140
2NR24150
2NR29040
2NR31020
2NR31030
2NR31060
2NR31070
2NR31090
2NR31100
2NR31110
2NR31240
2NR31250
2NR31260
2NR31340
2NR31680
2NR31800
2NR94010
2NR94060
2NT02010
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2NT22010

Description
部 品 名 称
SEAL FRAME LONG
PULLEY TENSION
SPRING-TORSION SET
FOOT
PIN FEED ROLL
PULLEY MPF
MOUNT SEPARATION
PIN HDD
SPRING EARTH HDD
PARTS ROLLER MPF ASSY SP
HOLDER MAIN KEY
PARTS PWB SWITCH ASSY SP
PLATE MAGNET
BUSH ISU
PARTS LCD OPERATION SP
PARTS TABLET OPERATION SP
PARTS DRIVE ASSY A SP
SPRING JOINT
SPRING SHUTTER ID
SHEET REGIST FEED
WORKPLATE LIFT
TAPE FFC BD
BRUSH DISCHARGER
HOLDER BRUSH
SPRING EARTH REGIST RUBBER
BUSH REGIST EW
SPRING REGIST L
SPRING REGIST R
PULLEY P24 DU
GEAR Z72R-Z28L
GEAR Z72R-Z40L
GEAR Z24L
GEAR Z26L
GEAR Z25R OUTPUT CL
GEAR Z32L OUTPUT CL
SHAFT CLUTCH FEED
GEAR Z63R-Z24R
GEAR Z44R-Z16S
GEAR Z26S
PIN DRIVE D
SHEET FEED DRIVE A
SPRING FUSER DRIVE
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
PARTS ROLLER TRANSFER SP
SHIELD ID SENSOR
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
STOPPER TC SPRING

Fig.No.
29
16
35
3
12
12
12
29,56
29,56
12
7
7
1
16
25
25
37
24
7
11
10
16
14
14
15
15
15
15
14
23
23
23
23
23
23
23
24
7
7
23
23
7
23
14
7
10
10
10
10
10
15

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号

Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

302NT22030
302P794010

2NT22030
2P794010

SHEET PAPER GUIDE EARTH
PARTS SENSOR OPT. SP

302P794060
302R402040
302R402260
302R402280
302R402290
302R402300
302R402310
302R402320
302R402510
302R402520
302R402530
302R402540
302R402550
302R402570
302R402580
302R402590
302R402600
302R402620
302R402630
302R402650
302R402670
302R402680
302R402690
302R402700
302R402710
302R402740
302R402750
302R402760
302R402770
302R402780
302R402790
302R403310
302R403320
302R403330
302R403350
302R403520
302R403530
302R403540
302R403550
302R403570
302R403590
302R403600
302R403610
302R403620
302R403630
302R403640
302R403650
302R403660

2P794060
2R402040
2R402260
2R402280
2R402290
2R402300
2R402310
2R402320
2R402510
2R402520
2R402530
2R402540
2R402550
2R402570
2R402580
2R402590
2R402600
2R402620
2R402630
2R402650
2R402670
2R402680
2R402690
2R402700
2R402710
2R402740
2R402750
2R402760
2R402770
2R402780
2R402790
2R403310
2R403320
2R403330
2R403350
2R403520
2R403530
2R403540
2R403550
2R403570
2R403590
2R403600
2R403610
2R403620
2R403630
2R403640
2R403650
2R403660

PARTS MOTOR EJECT SP
FRAME MIDDLE
HOLDER DRAWER
MOUNT DF FRONT
PLATE EARTH DF
SHEET LSU
SHIELD BASE
PLATE EARTH COVER TRAY
RAIL MIDDLE TRANSFER R
RAIL CONTAINER R
RAIL CONTAINER L
RAIL CONTAINER C
GUIDE CONTAINER A
RAIL DRUM BK
RAIL DRUM R
RAIL DRUM L
RAIL DRUM Y
PLATE EARTH EXIT
SHUTTER CLEANER ID
SPRING HOOK RAIL TRANSFER
STOPPER DRUM
SPRING HOOK RAIL TRANSFER F
SPRING DRUM STOPPER
SPACER POSITIONING DRUM
PIN LSU
MOUNT INTERLOCK SW
COVER WIRE FUSER
DAMPER CONTAINER
MOUNT INTERLOCK SW B
SPRING FUSER EARTH
SPRING PIN LSU
GEAR Z15L
PLATE DRIVE WTB
GEAR Z15L-Z18S
GEAR Z18S
HOLDER SENSOR
COVER INNER
SPRING HOOK R
SPRING HOOK L
HOLDER SPRING L
LEVER ID SENSOR
SHAFT DRIVE BOTTLE
PLATE FRONT FAN
DUCT FRONT
SEAL FAN MOTOR A
SEAL FAN MOTOR B
FILM INNER COVER
FILM FRONT FAN

Part.No.
部品番号

Fig.No.
15
4,6,12,13,15,21,24,
26
21
4
27
1
27
8
53
1
5
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
5
4
4
4
4
7
4
20
4
27
7
7
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
4
2
2

302R403670
302R403700
302R403710
302R403720
302R404010
302R404020
302R404030
302R404040
302R404050
302R404060
302R404070
302R404080
302R404090
302R404100
302R404110
302R404120
302R404130
302R404140
302R404150
302R404160
302R404170
302R404180
302R404190
302R404200
302R404210
302R404220
302R404260
302R404270
302R404280
302R404290
302R404510
302R404520
302R404530
302R404540
302R404550
302R404610
302R404620
302R404630
302R405010
302R405020
302R405030
302R405040
302R405050
302R405060
302R405070
302R405080
302R405100
302R405110
302R405120
302R405130
302R405140
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Alternative.
代替部品番号
2R403670
2R403700
2R403710
2R403720
2R404010
2R404020
2R404030
2R404040
2R404050
2R404060
2R404070
2R404080
2R404090
2R404100
2R404110
2R404120
2R404130
2R404140
2R404150
2R404160
2R404170
2R404180
2R404190
2R404200
2R404210
2R404220
2R404260
2R404270
2R404280
2R404290
2R404510
2R404520
2R404530
2R404540
2R404550
2R404610
2R404620
2R404630
2R405010
2R405020
2R405030
2R405040
2R405050
2R405060
2R405070
2R405080
2R405100
2R405110
2R405120
2R405130
2R405140

Description
部 品 名 称
SEAL FAN MOTOR C
HOLDER SWITCH
ACTUATOR SWITCH
SHEET HARNESS
COVER FRONT
COVER FRONT UPPER
COVER EXIT FRONT
COVER EXIT TOP
COVER RIGHT TOP
COVER FRONT RIGHT
COVER RIGHT REAR
COVER RIGHT LOWER
COVER REAR RIGHT
COVER REAR LEFT
COVER REAR LOWER
COVER LEFT LOWER
COVER LEFT CONTROLLER
COVER TRAY
COVER TRAY B
COVER TRAY REAR
LID TRAY REAR
LID RIGHT TOP
COVER EXIT LEFT
STRAP FRONT COVER
COVER CASSETTE
SPONGE RIGHT TOP
STOPPER PAPER 500 A
STOPPER PAPER 500 B
KEY POWER
GUIDE ENVELOPE
MOUNT TRAY
COVER TRAY UPPER
COVER TRAY LOWER
PLATE REINFORCEMENT
LABEL TRAY
HOLDER IC CARD-READER
LID CARD-READER
SPONGE CARD-READER
COVER OPERATION
COVER OPERATION REAR
MOUNT OPERATION
COVER PANEL RIGHT
COVER PANEL LEFT
LID PANEL RIGHT
LID PANEL LEFT
KEY LOGOUT
HOLDER FULCRUM OPERATION
LID OPERATION REAR
LID HINGE
KEY LEFT
KEY ENERGY SAVER

Fig.No.
4
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53
1
1
1
1
1
10
1
53
53
7
53
54
54
54
54
54
55
55
55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R405150
302R405160
302R405170
302R405180
302R405200
302R405210
302R405220
302R405520
302R405530
302R405540
302R405550
302R405560
302R405570
302R405580
302R405590
302R405600
302R405610
302R405650
302R405660
302R405670
302R405680
302R405690
302R405700
302R405710
302R405720
302R405730
302R405740
302R406010
302R406020
302R406030
302R406040
302R406050
302R406060
302R406070
302R406100
302R406110
302R406120
302R406130
302R406210
302R406600
302R406610
302R408010
302R408020
302R408030
302R408040
302R408050
302R408060
302R408070
302R408080
302R408090
302R408100

Alternative.
代替部品番号
2R405150
2R405160
2R405170
2R405180
2R405200
2R405210
2R405220
2R405520
2R405530
2R405540
2R405550
2R405560
2R405570
2R405580
2R405590
2R405600
2R405610
2R405650
2R405660
2R405670
2R405680
2R405690
2R405700
2R405710
2R405720
2R405730
2R405740
2R406010
2R406020
2R406030
2R406040
2R406050
2R406060
2R406070
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
2R406210
2R406600
2R406610
2R408010
2R408020
2R408030
2R408040
2R408050
2R408060
2R408070
2R408080
2R408090
2R408100

Description
部 品 名 称
CUSHION LCD
PLATE EARTH LCD
FILM OPERATION R
FILM OPERATION L
HINGE OPERATION
MOUNT USB
KEY START
SHEET OPERATION RIGHT EN
SHEET OPERATION LEFT EN
SHEET OPERATION RIGHT KDA EN
SHEET OPERATION LEFT GER
SHEET OPERATION LEFT FRA
SHEET OPERATION LEFT ITA
SHEET OPERATION LEFT SPA
SHEET OPERATION LEFT POR
SHEET OPERATION LEFT DUT
SHEET OPERATION LEFT RUS
SHEET OPERATION RIGHT GER
SHEET OPERATION RIGHT FRA
SHEET OPERATION RIGHT KDA FRA
SHEET OPERATION RIGHT ITA
SHEET OPERATION RIGHT SPA
SHEET OPERATION RIGHT KDA SPA
SHEET OPERATION RIGHT POR
SHEET OPERATION RIGHT KDA POR
SHEET OPERATION RIGHT DUT
SHEET OPERATION RIGHT RUS
FRAME FEED UPPER
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
GEAR FEED Z26L
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
GUIDE FEED LOW LEFT
FILM FEED LOW
BASE MPF
GUIDE UPPER MPF
STAY MPF UPPER
PLATE LIFT
SHAFT MPF
TABLE MPF A
TABLE MPF B
TABLE MPF C
TABLE MPF D
CURSOR MPF FRONT

Part.No.
部品番号

Fig.No.
25
25
25
25
25
9
25
25
25
25
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
4
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

302R408110
302R408120
302R408130
302R408140
302R408150
302R408160
302R408170
302R408180
302R408190
302R408210
302R408220
302R408230
302R408240
302R408250
302R409010
302R409020
302R409030
302R409040
302R409050
302R409060
302R409070
302R409080
302R409090
302R409100
302R409110
302R409120
302R409130
302R409300
302R409310
302R409320
302R409330
302R409360
302R409380
302R409500
302R409510
302R409520
302R409530
302R409540
302R409550
302R412150
302R415080
302R415100
302R415240
302R417030
302R417040
302R417050
302R417090
302R417110
302R417180
302R417220
302R422010
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Alternative.
代替部品番号
2R408110
2R408120
2R408130
2R408140
2R408150
2R408160
2R408170
2R408180
2R408190
2R408210
2R408220
2R408230
2R408240
2R408250
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R409130
2R409300
2R409310
2R409320
2R409330
2R409360
2R409380
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
2R412150
2R415080
2R415100
2R415240
2R417030
2R417040
2R417050
2R417090
2R417110
2R417180
2R417220
2R422010

Description
部 品 名 称
CURSOR MPF REAR
GUIDE BANNER
SPRING EARTH
COVER MPF WIRE
STOPPER GEAR
SPRING CURSOR
STOPPER MULTI
GEAR Z36S
CAM MPF
SEAL SEPARATION
STOPPER BYPASS TABLE
STRAP LINK MPF
SPRING SEPARATION
PAD SEPARATION
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
SPRING LEVER CURSOR
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY
HOLDER PAPER SENSOR
SHAFT GUIDE PULLEY
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
PLATE DRUM EARTH
SHUTTER PIPE UP
HOLDER SHUTTER
SEAL SHUTTER SUPPLY
SHAFT ISU
BELT ISU
SPRING EARTH ISU A
SHEET FFC A
SHEET FFC B
COVER ISU REAR
SPRING EARTH ISU B
BUSH TRANS REAR

Fig.No.
13
14
12
12
13
13
13
13
23
12
13
14
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
6
3
6
6
6
6
6
6
24
4
4
4
16
16
16
16
16
1
16
14

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R422020
302R422030
302R422040
302R422060
302R422070
302R422080
302R422090
302R422100
302R424020
302R424030
302R424040
302R424060
302R424070
302R424080
302R424090
302R424100
302R424110
302R424120
302R424130
302R424140
302R424150
302R424160
302R424170
302R424210
302R424220
302R424240
302R424270
302R428010
302R428020
302R428030
302R428040
302R428050
302R428060
302R428070
302R428080
302R428090
302R428120
302R428140
302R428150
302R428160
302R428170
302R428180
302R428190
302R428200
302R428210
302R428220
302R428230
302R428240
302R428250
302R428260
302R428270

Alternative.
代替部品番号
2R422020
2R422030
2R422040
2R422060
2R422070
2R422080
2R422090
2R422100
2R424020
2R424030
2R424040
2R424060
2R424070
2R424080
2R424090
2R424100
2R424110
2R424120
2R424130
2R424140
2R424150
2R424160
2R424170
2R424210
2R424220
2R424240
2R424270
2R428010
2R428020
2R428030
2R428040
2R428050
2R428060
2R428070
2R428080
2R428090
2R428120
2R428140
2R428150
2R428160
2R428170
2R428180
2R428190
2R428200
2R428210
2R428220
2R428230
2R428240
2R428250
2R428260
2R428270

Description
部 品 名 称
LEVER TRANS RELEASE F
LEVER TRANS RELEASE R
SPRING BRUSH EARTH
SHEET PAPER CHUTE
BUSH TRANS F
SPRING PAPER CHUTE
GEAR Z22L TC ROLL B
GUIDE PAPER CHUTE A
GUIDE FEED DU
PULLEY MIDDLE
ACTUATOR DU
FRAME FEED
HOLDER REGIST SENSOR
SPRING DU ACTUATOR
SPRING EARTH REGIST R
SPRING FEED EARTH A
SPRING FEED EARTH B
SPRING GUIDE EARTH
SPRING MIDDLE PULLEY
SPRING EARTH CONVEYING
SPRING SENSOR REG EARTH
LABEL CONVEYING A
LABEL CONVEYING B
PLATE GUIDE CONVEYING
HOLDER CLEANER REGIST
MOUNT TORQUE LIMITTER
ONE-WAY CLUTCH 6
COVER EXIT
HOUSING EXIT
GUIDE EXIT
COVER GUIDE EXIT
GUIDE CHANGE
ACTUATOR EXIT A
ACTUATOR EXIT B
PULLEY EXIT REVERSE
PLATE EXIT
SHAFT EXIT DU
GEAR Z28S
GEAR EXIT Z28S OW
GEAR Z40R-Z25S
BUSH EXIT 4
GUIDE EXIT UPPER
GUIDE EXIT RIGHT
SPRING GUIDE RIGHT F
SPRING GUIDE RIGHT R
ACTUATOR EXIT C
COVER FRONT
COVER MOTOR
SPRING EXIT EARTH A
SPRING EXIT EARTH B
STATIC ELIMINATOR

Part.No.
部品番号

Fig.No.
14
14
15
14
14
15
14
14
15
15
15
11
7
15
11
11
11
15
15
15
7
15
14
15
11
11
23
1
21
22
22
21
22
22
21,22
21
21,22
21
21
21
21
22
21
21
21
21
21
21
21
21
22

302R428280
302R428290
302R428300
302R428310
302R428320
302R428330
302R428340
302R428350
302R429010
302R429020
302R429040
302R429050
302R429060
302R429070
302R429080
302R429090
302R429100
302R429110
302R429120
302R429130
302R429140
302R429150
302R431210
302R431220
302R431230
302R431240
302R431250
302R431270
302R431280
302R431300
302R431310
302R431320
302R431330
302R431350
302R431420
302R431430
302R431460
302R431510
302R431520
302R431530
302R431540
302R431550
302R431560
302R431570
302R431580
302R431590
302R431600
302R431610
302R431620
302R431630
302R431640
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Alternative.
代替部品番号
2R428280
2R428290
2R428300
2R428310
2R428320
2R428330
2R428340
2R428350
2R429010
2R429020
2R429040
2R429050
2R429060
2R429070
2R429080
2R429090
2R429100
2R429110
2R429120
2R429130
2R429140
2R429150
2R431210
2R431220
2R431230
2R431240
2R431250
2R431270
2R431280
2R431300
2R431310
2R431320
2R431330
2R431350
2R431420
2R431430
2R431460
2R431510
2R431520
2R431530
2R431540
2R431550
2R431560
2R431570
2R431580
2R431590
2R431600
2R431610
2R431620
2R431630
2R431640

Description
部 品 名 称
ACTUATOR EXIT D
SPRING EXIT
CUSHION EXIT GUIDE
CUSHION ACTUATOR
SPRING CHANGE GUIDE
PULLEY EXIT REVERSE
ACTUATOR EXIT E
CUSHION EXIT PUSH
COVER RIGHT
GEAR Z21L DU
HOOK DU RELEASE
BELT S2M Z256
SPRING EARTH DU ROLL
SPRING EARTH DU A
SPRING EARTH DU B
STRAP RIGHT COVER
COVER HARNESS A
COVER HARNESS B
BUSH DU JOINT
COVER RELEASE HOOK
SPRING CONVEYING STOPPER
COVER BELT DU
HOLDER FEED DRIVE R
HOLDER FEED DRIVE F
GUIDE FEED DRIVE
SHAFT JOINT REG
SHAFT JOINT MID
GEAR Z27R
GEAR Z31L
GEAR Z22R
GEAR Z48R-Z22S
GEAR Z25R
GEAR Z24R
SHAFT CLUTCH DLP
GEAR Z35R
GEAR Z44L-Z33L
PLATE EARTH FUSER
SHAFT CLN DRIVE
GEAR Z27R-Z21R
GEAR Z25L-Z18P
GEAR Z16S-Z25P
PULLEY Z21P S2M
BELT S2M 800
BELT S2M 244
BRACKET TENSION PULLEY
PLLLEY TENSION
SHEET TENSION
HOLDER CONT DRIVE F
HOLDER CONT DRIVE R
PLATE MOTOR DC
GEAR JOINT Z38S

Fig.No.
22
21,22
21
22
21
21
22
22
14
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
24
24
24
24

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R431650
302R431660
302R431730
302R431740
302R431750
302R431810
302R431820
302R431830
302R431850
302R431860
302R433010
302R433020
302R433030
302R433040
302R433060
302R433070
302R433120
302R433130
302R433140
302R433150
302R433160
302R433170
302R433180
302R434010
302R434020
302R434030
302R434040
302R434090
302R434110
302R434120
302R434130
302R434140
302R434150
302R434190
302R434200
302R439010
302R439020
302R439030
302R439040
302R439050
302R439070
302R439080
302R439090
302R439100
302R439110
302R439120
302R439130
302R439140
302R439150
302R439160
302R439170

Alternative.
代替部品番号
2R431650
2R431660
2R431730
2R431740
2R431750
2R431810
2R431820
2R431830
2R431850
2R431860
2R433010
2R433020
2R433030
2R433040
2R433060
2R433070
2R433120
2R433130
2R433140
2R433150
2R433160
2R433170
2R433180
2R434010
2R434020
2R434030
2R434040
2R434090
2R434110
2R434120
2R434130
2R434140
2R434150
2R434190
2R434200
2R439010
2R439020
2R439030
2R439040
2R439050
2R439070
2R439080
2R439090
2R439100
2R439110
2R439120
2R439130
2R439140
2R439150
2R439160
2R439170

Description
部 品 名 称
GEAR Z25S-Z50L
GEAR Z50S
PIN CLN DRIVE A
PIN CLN DRIVE B
GEAR Z27L-Z21P
HOLDER RELEASE TC
PLATE RELEASE TC
GEAR Z47S
GEAR Z12L RELEASE TC
GEAR Z15L
DUCT DLP REAR A
DUCT DLP REAR B
DUCT FAN MIDDLE
DUCT DLP FRONT
SPONGE DLP FRONT
DUCT EXIT FAN
DUCT BASE REAR
DUCT BASE FRONT
DUCT CLUTCH A
DUCT CLUTCH B
DUCT FUSER MOTOR A
DUCT FUSER MOTOR B
HOLDER FAN
LABEL MPF CAUTION
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
LABEL CASSETTE 1
LABEL EMBLEM 306C
LABEL CAUTION
LABEL CAUTION AS
LABEL EXIT
LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN
LABEL CONVEYING CAUTION
SHEET COVER FRONT L
MOUNT MAIN LOW
PLATE MAIN LEFT
PLATE MAIN LOW
LID MAIN
MOUNT INLET A
RAIL KUIO
MOUNT ENGINE
SHEET HVU
MOUNT HDD
GUIDE WIRE ENGINE
GUIDE WIRE INLET
GUIDE WIRE LVU
CAP DECK PIN
HOLDER FAN MAIN
MOUNT HEATER PWB
HOLDER PWB

Part.No.
部品番号

Fig.No.
24
24
5
5
5
26
26
26
26
5
6
6
4
4
4
26
6
6
29
29
27
27
7
13
10
10
10
1
16
16
21
53
53
14
1
28
27
27
1
6
9
27
29
29,56
7
6
6
6
28
27
6

302R439180
302R439190
302R439200
302R439220
302R439310
302R439320
302R439330
302R439340
302R439380
302R439390
302R439400
302R439410
302R439420
302R439430
302R439440
302R439450
302R439460
302R439470
302R439480
302R439490
302R439500
302R439510
302R439520
302R439530
302R439540
302R439550
302R439560
302R439580
302R439590
302R439600
302R439610
302R439620
302R439630
302R439640
302R439660
302R439670
302R439680
302R446030
302R446050
302R446060
302R446070
302R446080
302R446090
302R446100
302R446120
302R446130
302R446150
302R446210
302R446220
302R446230
302R446250
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Alternative.
代替部品番号
2R439180
2R439190
2R439200
2R439220
2R439310
2R439320
2R439330
2R439340
2R439380
2R439390
2R439400
2R439410
2R439420
2R439430
2R439440
2R439450
2R439460
2R439470
2R439480
2R439490
2R439500
2R439510
2R439520
2R439530
2R439540
2R439550
2R439560
2R439580
2R439590
2R439600
2R439610
2R439620
2R439630
2R439640
2R439660
2R439670
2R439680
2R446030
2R446050
2R446060
2R446070
2R446080
2R446090
2R446100
2R446120
2R446130
2R446150
2R446210
2R446220
2R446230
2R446250

Description
部 品 名 称
SHEET FFC
SHEET LVU L
PLATE PWB HVU
SHEET CORE
BRACKET TERMINAL
SPRING HV MAIN
SPRING HV MAG
SPRING HV SLEEVE
LID TERMINAL
SPRING DRUM PWB
SPRING DLP PWB
SPRING TRANS K
SPRING TRANS M
SPRING TRANS C
SPRING TRANS Y
SPRING TRANS ARM
SPRING TRANS LEFT
BRACKET HVU 2
SPRING TRANS 2T
SPRING HV PT CLN
SPRING HV PT PB
SPRING HV BK 1T
SPRING HV M 1T
SPRING HV C 1T
SPRING HV Y 1T
MOUNT SPRING HV
SPRING CONTACT 2T
SPRING MID TRANS
SPRING HV SLEEVE R
SPRING HV MAG R
SPRING HV MAIN R
SPRING HV SLEEVE R4
SPRING HV MAG R4
SPRING HV MAIN R4
SPRING TRANS FAN
LID SPRING HV
SPRING TCL
WIRE FUSER PRIMARY
WIRE MAIN-ENGINE
WIRE FFC MAIN-ENGINE
WIRE FFC KUIO 30
WIRE FFC LSU
WIRE LVU UNIT
WIRE FFC CCD
WIRE KUIO POWER 30
WIRE PANEL-MAIN
WIRE USB PANEL-MAIN
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION1
WIRE USB HUB
WIRE FFC PANEL MAIN - OPERATION2
WIRE USB HUB 2

Fig.No.
7
28
29
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
5
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
41
44
44
45
39
43
16,44
45
45
45
25,45
45
25,45
45

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R446270
302R446280
302R446290
302R446300
302R446310
302R446320
302R446330
302R446340
302R446350
302R493010
302R493020
302R493030
302R493040
302R493050
302R493060
302R493070
302R493080
302R493090
302R493100
302R493110
302R493130
302R493140
302R493150
302R494010
302R494020
302R494030
302R494040
302R494050
302R494060
302R494070
302R494080
302R494090
302R494100
302R494110
302R494120
302R494130
302R494140
302R494150
302R494160
302R494170
302R494180
302R494190
302R494200
302R494210
302R494220
302R494230
302R494240
302R494250
302R494260
302R494270
302R494280

Alternative.
代替部品番号
2R446270
2R446280
2R446290
2R446300
2R446310
2R446320
2R446330
2R446340
2R446350
2R493010
2R493020
2R493030
2R493040
2R493050
2R493060
2R493070
2R493080
2R493090
2R493100
2R493110
2R493130
2R493140
2R493150
2R494010
2R494020
2R494030
2R494040
2R494050
2R494060
2R494070
2R494080
2R494090
2R494100
2R494110
2R494120
2R494130
2R494140
2R494150
2R494160
2R494170
2R494180
2R494190
2R494200
2R494210
2R494220
2R494230
2R494240
2R494250
2R494260
2R494270
2R494280

Description
部 品 名 称
WIRE DP CONNECT
WIRE INLET
WIRE MPF SENS
WIRE DRUM MOTOR
WIRE MAIN-ENGINE2
WIRE LSU JOINT
WIRE FRONT SIDE
WIRE DP
WIRE FEED SENSOR
DP ASSY SP
TR-5195
CT-5195
DR-5195
DK-5195
MC-5195
DV-5195K
DV-5195M
DV-5195C
DV-5195Y
FK-5195
FK-5197
ISU ASSY L SP
LK-5195
PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP
PARTS BRACKET TERMINAL ASSY SP
PARTS EXIT ASSY SP
PARTS CONVEYING ASSY SP
PARTS 2ND TRANS ASSY SP
PARTS FEED DRIVE ASSY SP
PARTS MPF TABLE ASSY L SP
PARTS OPERATION UNIT L SP
PARTS TABLE MAIN ASSY SP
PARTS CLEANER REGIST ASSY SP
PARTS PAPER SENSOR ASSY SP
PARTS TONER SUPPLY ASSY SP
PARTS PIPE TR CLN ASSY SP
PARTS BRACKET HV LEFT ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
PARTS HOLDER SEPARATION SP
PARTS MOTOR DC ASSY SP
PARTS DC MOTOR ASSY B SP
PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
PARTS PWB PANEL MAIN ASSY SP
PARTS PWB OPERATION L LEFT ASSY SP
PARTS PWB OPERATION L RIGHT ASSY SP
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP

Part.No.
部品番号

Fig.No.
44
43
42
42
44
39
38
44
38
30
19
10
24
18
18
18
18
18
18
20
20
16
17
56
56
56
5
21,22
15
14
23
13
25
33
11
6
5
26
8
11
12
26
24
11
6
25
25
25
28
28
28

302R494290
302R494300
302R494310
302R494320
302R494330
302R494340
302R494350
302R494360
302R494370
302R494380
302R494390
302R494400
302R494410
302R494420
302R494430
302R494440
302R494450
302R494460
302R494470
302R494480
302R494490
302R502010
302R534010
302R546050
302R546060
302R593010
302R593020
302R593030
302R593040
302R594010
302R594020
302R594030
302R594040
302R594050
302R602010
302R603030
302R603060
302R603170
302R603530
302R604130
302R604140
302R605010
302R605020
302R605030
302R605040
302R605050
302R605060
302R605070
302R605080
302R605090
302R605100
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Alternative.
代替部品番号
2R494290
2R494300
2R494310
2R494320
2R494330
2R494340
2R494350
2R494360
2R494370
2R494380
2R494390
2R494400
2R494410
2R494420
2R494430
2R494440
2R494450
2R494460
2R494470
2R494480
2R494490
2R502010
2R534010
2R546050
2R546060
2R593010
2R593020
2R593030
2R593040
2R594010
2R594020
2R594030
2R594040
2R594050
2R602010
2R603030
2R603060
2R603170
2R603530
2R604130
2R604140
2R605010
2R605020
2R605030
2R605040
2R605050
2R605060
2R605070
2R605080
2R605090
2R605100

Description
部 品 名 称
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
PARTS LCD OPERATION SP
PARTS TABLET OPERATION SP
PARTS SWITCHING REGULATOR 100V SP
PARTS SWITCHING REGULATOR 200V SP
PARTS ROLLER EXIT JS SP
PARTS ROLLER EXIT JS2 SP
PARTS ROLLER EXIT FD SP
PARTS ROLLER FEED MIDDLE SP
PARTS ROLLER DU L SP
PARTS ROLLER REGIST SP
PARTS ROLLER REGIST RUBBER SP
PARTS ROLLER DU SP
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
PARTS PULLEY PAPER FEED ASSY SP
PARTS MOTOR-BL ASSY B SP
PARTS MOTOR-BL ASSY C SP
PARTS MOTOR-BL ASSY D SP
PARTS MOTOR-BL ASSY E SP
PARTS MOTOR-BL ASSY F SP
PARTS MOTOR FUSER ASSY SP
GUIDE CONTAINER B
LABEL EMBLEM 356C
WIRE HVU CONNECT
WIRE LVU
DV-5205K
DV-5205M
DV-5205C
DV-5205Y
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE MAIN SP
PARTS SSD SP
GUIDE CONTAINER C
CASE FAN MOTOR
SEAL FAN MOTOR
COVER FAN MOTOR
COVER INNER
COVER LEFT CONTROLLER
SHEET COVER LEFT CONT
COVER OPERATION
COVER OPERATION REAR
MOUNT OPERATION
COVER PANEL
LID PANEL
KEY 10
KEY LEFT
LID OPERATION REAR
LID HINGE
KEY HOME

Fig.No.
6
25
25
28
28
21
21
21
7
14
11
15
14
34
34
24
24
24
24
23
7
4
1
43
50
18
18
18
18
28
28
28
29
28
4
26
26
26
2
1
1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R605110
302R605120
302R605130
302R605150
302R605210
302R605500
302R605510
302R605520
302R605530
302R605540
302R605550
302R605560
302R605570
302R605580
302R605590
302R605600
302R605610
302R605620
302R608010
302R608020
302R617010
302R617040
302R634010
302R634020
302R639010
302R639020
302R639030
302R639310
302R639320
302R639330
302R646020
302R646050
302R646060
302R646070
302R646080
302R646090
302R646100
302R646110
302R646120
302R646130
302R646140
302R646170
302R646180
302R646190
302R646200
302R646210
302R646220
302R646230
302R646240
302R646250
302R646300

Alternative.
代替部品番号
2R605110
2R605120
2R605130
2R605150
2R605210
2R605500
2R605510
2R605520
2R605530
2R605540
2R605550
2R605560
2R605570
2R605580
2R605590
2R605600
2R605610
2R605620
2R608010
2R608020
2R617010
2R617040
2R634010
2R634020
2R639010
2R639020
2R639030
2R639310
2R639320
2R639330
2R646020
2R646050
2R646060
2R646070
2R646080
2R646090
2R646100
2R646110
2R646120
2R646130
2R646140
2R646170
2R646180
2R646190
2R646200
2R646210
2R646220
2R646230
2R646240
2R646250
2R646300

Description
部 品 名 称
KEY COLOR
FILM FFC LCD
LABEL COLOR
FILM OPERATION
MOUNT PWB USB
SHEET OPERATION JP
SHEET OPERATION EN
SHEET OPERATION KDA EN
SHEET OPERATION GER
SHEET OPERATION FRA
SHEET OPERATION KDA FRA
SHEET OPERATION ITA
SHEET OPERATION SPA
SHEET OPERATION KDA SPA
SHEET OPERATION POR
SHEET OPERATION KDA POR
SHEET OPERATION DUT
SHEET OPERATION RUS
TABLE MPF C
FILM MPF TABLE
SHEET FFC A
SHEET FFC B
LABEL EMBLEM 406C
SHEET COVER FRONT H
MOUNT MAIN
PLATE MOUNT HV H
SHEET LVU H
MOUNT SPRING HV 40
SPRING TRANS 40
SPRING EARTH TC
WIRE DEVELOPER MOTOR
WIRE CONTAINER UNIT
WIRE LVU
WIRE FUSER PRIMARY
WIRE FFC MAIN-ENGINE
WIRE FFC CCD
WIRE ENGINE-PANEL MAIN
WIRE PANEL DATA
WIRE LSU JOINT
WIRE USB HUB JOINT
WIRE DP JOINT
WIRE KUIO POWER
WIRE FFC KUIO
WIRE HDD DATA
WIRE HDD POWER
WIRE MPF UNIT
WIRE WASTE TONER UNIT
WIRE FFC PANEL MAIN-KEY
WIRE MPF TABLE
WIRE LCD POWER
WIRE FFC LCD

Part.No.
部品番号

Fig.No.
25
25
25
25
9
25
25
25
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
13
13
16
16
1
1
28
29
28
28
28
28
42
41
50
48
51
16,51
52
52
49
52
51
52
52
52,56
52,56
46
41
25,52
13,46
25,52
25,52

302R646310
302R646330
302R646340
302R646350
302R646360
302R646370
302R646380
302R646410
302R646430
302R646440
302R646450
302R646460
302R646520
302R646540
302R646560
302R646580
302R646610
302R646620
302R646630
302R646640
302R646650
302R646660
302R646670
302R646720
302R693010
302R693020
302R693030
302R693040
302R693050
302R693060
302R693070
302R693080
302R693090
302R693100
302R693110
302R693120
302R694010
302R694020
302R694030
302R694040
302R694050
302R694060
302R694070
302R694080
302R694090
302R694100
302R694110
302R694120
302R694130
302R694150
302R694160
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Alternative.
代替部品番号
2R646310
2R646330
2R646340
2R646350
2R646360
2R646370
2R646380
2R646410
2R646430
2R646440
2R646450
2R646460
2R646520
2R646540
2R646560
2R646580
2R646610
2R646620
2R646630
2R646640
2R646650
2R646660
2R646670
2R646720
2R693010
2R693020
2R693030
2R693040
2R693050
2R693060
2R693070
2R693080
2R693090
2R693100
2R693110
2R693120
2R694010
2R694020
2R694030
2R694040
2R694050
2R694060
2R694070
2R694080
2R694090
2R694100
2R694110
2R694120
2R694130
2R694150
2R694160

Description
部 品 名 称
WIRE FFC LSU
WIRE DRUM MOTOR
WIRE EXIT UNIT
WIRE CONVEYING UNIT
WIRE INLET
WIRE CASSETTE SWITCH
WIRE REGIST SWITCH
WIRE ID SENSOR
WIRE CL
WIRE CASSETTE CONNECT
WIRE TONER NEAR SENSOR
WIRE FRONT OPEN SW
WIRE DRUM DLP CONNECT
WIRE LIFT MOTOR
WIRE DRAWER ENGINE AK
WIRE DRAWER ENGINE PF
WIRE HVU CONNECT
WIRE FRONT SIDE
WIRE FEED SENSOR
WIRE PANEL EARTH
WIRE LVU-RELAY
WIRE DLP FAN UNIT
WIRE CASSETTE HEATER
WIRE CCD HP
DR-5205
DK-5215
MC-5215
DV-5215K
DV-5215M
DV-5215C
DV-5215Y
FK-5205
FK-5206
FK-5207
HDD ASSY SP
ISU ASSY H SP
PARTS ISU TOP SP
PARTS MPF TABLE ASSY H SP
PARTS OPERATION UNIT H SP
PARTS PWB DRUM DLP CONNECT ASSY SP
PARTS PWB HEATER RELAY ASSY SP
PARTS ID SENSOR ASSY SP
PARTS PWB USB HUB ASSY SP
PARTS PWB ENGINE ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY SP
PARTS PWB MAIN ASSY EU SP
PARTS PWB RFID ASSY SP
PARTS PWB PANEL MAIN ASSY SP
PARTS PWB OPERATION H ASSY SP
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE MAIN SP
PARTS UNIT HIGH VOLTAGE TRANSFER SP

Fig.No.
49
49
21,38
15,42
50
6,42
42
42
23,42
42
41
41
40,47
43
38
43
50
46
46
52
43
43
43
16
24
18
18
18
18
18
18
20
20
20
29,56
16
16
13
25
5
27
7
9
28
28
28
26
25
25
29
28

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
302R694170
302R694180
302R694190
302S018170
303K502200
303K507102
303K831070
303K831280
303LJ02070
303LJ02100
303LJ07030
303LJ07090
303LJ24110
303LJ24140
303LJ28040
303LL02180
303LL02530
303LL07521
303LL24190
303M824130
303M824200
303M824210
303M894260
303MA16120
303MH04040
303MX02021
303MX02031
303NG06320
303NJ06070
303NW94040
303PH02030
303PS46050
303R302010
303R302020
303R302030
303R302040
303R302050
303R304010
303R304020
303R304030
303R304040
303R304050
303R307010
303R307020
303R324020
303R324070
303R324080
303R334010
303R334020
303R394020
303R394030

Alternative.
代替部品番号
2R694170
2R694180
2R694190
2S018170
3K502200
3K507102
3K831070
3K831280
3LJ02070
3LJ02100
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24110
3LJ24140
3LJ28040
3LL02180
3LL02530
3LL07521
3LL24190
3M824130
3M824200
3M824210
3M894260
3MA16120
3MH04040
3MX02021
3MX02031
3NG06320
3NJ06070
3NW94040
3PH02030
3PS46050
3R302010
3R302020
3R302030
3R302040
3R302050
3R304010
3R304020
3R304030
3R304040
3R304050
3R307010
3R307020
3R324020
3R324070
3R324080
3R334010
3R334020
3R394020
3R394030

Description
部 品 名 称
PARTS UNIT LOW VOLTAGE 100 SP
PARTS UNIT LOW VOLTAGE 200 SP
PARTS PWB THERMISTOR ASSY SP
GEAR Z25L
ACTUATOR BASE
PAD FRONT SEP
GEAR Z17R MIDDLE
GEAR Z41S Z14S
SPRING READING
PLATE EARTH MOTOR
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SHAFT CONVEYING
SPRING PAD
STATIC ELIMINATOR
HOLDER WIRE A
CUSHION ORIGINAL MAT
TORQUE-LIMITER 400
PULLEY GUIDE READING
SHAFT GUIDE READING
SHAFT PULLEY
PULLEY CONVEYING BK
PARTS SENSOR OPT SP
GEAR Z25S
PIN COVER
CUSHION ORIGINAL MAT A
CUSHION ORIGINAL MAT B
STOPPER RETARD
PULLEY FEED PF
PARTS SENSOR OPT. SP
SPONGE ORIGINAL MAT FILM
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
BASE DP
HINGE LEFT
HINGE RIGHT
ARM PF COVER
PLATE HINGE
COVER FRONT
COVER REAR A
COVER REAR B
COVER FRONT B
EMBLEM
COVER PF
GUIDE PF
LEVER REGIST
GUIDE READING UPPER
GUIDE LOWER RIGHT
LABEL SIZE DIRECTION
LABEL FACE UP
PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP

Part.No.
部品番号

Fig.No.
28
28
2
11
37
34
5
6
34
37
34
34
34
34
35
27
54
11
35
35
35
35
16,37
7
16
31,54
32
11
3
7
32
42
32
32
32
31
32
31
31
31
31
1
36
36
34
34
34
31
33
34
34

303R394050
303R394060
303R394070
303R394080
303R394090
303R402020
35322020
3HK07240
3HK07270
3HK10030
3HK10060
3HK27050
3V2NM05070
3V2NM05100
3V2NM05110
3V2NM05130
3V2NM05250
3V2NM05260
3V2NM05300
3V2NM05330
3V2NM05360
3V2NM05370
3V2NM07080
3V2NM17200
3V2NM17210
3V2NM17600
3V2NM18060
3V2NM18070
3V2NM18080
3V2NM18090
3V2NM18100
3V2NM18110
3V2NM18120
3V2NM18130
3V2NM18140
3V2NM18150
3V2NM18160
3V2NM18170
3V2NM18180
3V2NM18190
3V2NM18240
3V2NM18260
3V2NM18270
3V2NM18280
3V2NM18290
3V2NM18310
3V2NM18320
3V2NM18330
3V2NM18340
3V2NM18350
3V2NM18360
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Alternative.
代替部品番号
3R394050
3R394060
3R394070
3R394080
3R394090
3R402020
35322020
3HK07240
3HK07270
3HK10030
3HK10060
3HK27050
2NM05070
2NM05100
2NM05110
2NM05130
2NM05250
2NM05260
2NM05300
2NM05330
2NM05360
2NM05370
2NM07080
2NM17200
2NM17210
2NM17600
2NM18060
2NM18070
2NM18080
2NM18090
2NM18100
2NM18110
2NM18120
2NM18130
2NM18140
2NM18150
2NM18160
2NM18170
2NM18180
2NM18190
2NM18240
2NM18260
2NM18270
2NM18280
2NM18290
2NM18310
2NM18320
2NM18330
2NM18340
2NM18350
2NM18360

Description
部 品 名 称
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PARTS ROLLER LOOP SP
STOPPER BASE
GEAR 20,PAPER FEED DRIVE
FRICTION PLATE LF
COLLAR PF
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
CORE 8-16X10
KEY 10
KEY STOP
KEY RESET
KEY HOME
CUSHION LCD A
CUSHION LCD B
LENS LED
KEY MENU
CUSHION LCD C
SHIELD LCD
COLLAR S SPRING
GEAR Z63R-P32 ISU
MOUNT TENSION PULLEY
SPRING-COMPRESSION ISU BELT
ACTUATOR PUSH
GUIDE WIRE A
GUIDE WIRE B
BUSH PF
SPRING-COMPRESSION RELEASE
HOUSING CONVEYING
GUIDE LOOP
LEVER FEED ROLLER
PLATE EARTH A
PLATE EARTH B
HOOK PAPER FEED F
HOOK PAPER FEED R
CUSHION PF
HOLDER PICKUP B
PULLEY CONVEYING
ACTUATOR TIMING
SHAFT CONVEYING
SPRING-COMPRESSION REGIST A
SPRING-COMPRESSION REGIST B
MOUNT DRIVE B
COVER DRIVE
GEAR Z51S
GEAR Z50S
GEAR Z54S-Z33S
GEAR Z40S

Fig.No.
13
35
35
35
35
32
13
36
34
32
32
7
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
34
16
16
16
35
37
37
35
35
35
36
34
35
35
36
36
36
34
34
35
34
34
34
37
37
37
37
37
35

2R4/2R5/2R6-1
Part.No.
部品番号
3V2NM18370
3V2NM18380
3V2NM18390
3V2NM18400
3V2NM18460
3V2NM18470
3V2NM18500
3V2NM18520
3V2NM18530
3V2NM18550
3V2NM18560
3V2NM18580
3V2NM18610
3V2NM18620
3V2NM18632
3V2NM18640
3V2NM18650
3V2NM18660
3V2NM18690
3V2NM18710
3V2NM18730
3V2NM18750
3V2NM18760
3V2NM18780
3V2NM18790
3V2NM18800
3V2NM18820
3V2NM18830
3V2NM18840
3V2NM18860
3V2NM18870
3V2NM18880
3V2NM18890
3V2NM18900
3V2NM18920
3V2NM18940
3V2NM18950
3V2NM18960
3V2NM18970
3V2NM18980
3V2NM18990
3V2NM46130
3V2NM46140
3V2R418010
3V2R418020
3V2R605140
5AAVCLTCH018
5MVG127DN071
5MVL177DN001
5MVX111DN003
5MVX111DN007

Alternative.
代替部品番号
2NM18370
2NM18380
2NM18390
2NM18400
2NM18460
2NM18470
2NM18500
2NM18520
2NM18530
2NM18550
2NM18560
2NM18580
2NM18610
2NM18620
2NM18632
2NM18640
2NM18650
2NM18660
2NM18690
2NM18710
2NM18730
2NM18750
2NM18760
2NM18780
2NM18790
2NM18800
2NM18820
2NM18830
2NM18840
2NM18860
2NM18870
2NM18880
2NM18890
2NM18900
2NM18920
2NM18940
2NM18950
2NM18960
2NM18970
2NM18980
2NM18990
2NM46130
2NM46140
2R418010
2R418020
2R605140
2A806910
2A807050
2FB06810
2A806250
2BT11070

Description
部 品 名 称
GEAR Z22S
GEAR Z51S-Z17S
GEAR Z35S
GEAR Z22S ONEWAY
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
GEAR Z54S-Z33S B
GUIDE READING
GUIDE LOWER LEFT
SPRING-COMPRESSION CONVEYING
CUSHION MOUNT PAD
FRICTION PLATE STOPPER PAPER
GEAR PICKUP 18
SPRING-TORSION PF
GEAR Z13S
SHAFT PICKUP
STOPPER PAPER
HOLDER PAD
SHAFT ROLLER PF
GEAR Z18S FEED ROLLER
GUIDE UPPER
ACTUATOR ORIGINAL
SPRING HOOK
SPRING-TORSION LF
ACTUATOR PF
PULLEY PF
GUIDE SEPARATE
CAM LOOP
SHAFT CAM
LEVER SEPARATE
LEVER LOOP A
LEVER LOOP B
ARM SPRING A
HOLDER PULLEY
SHAFT LOOP
ARM SPRING B
GEAR Z32S PI
SPRING-COMPRESSION ARM A
SPRING-COMPRESSION ARM B
LABEL LOOP
SPRING-COMPRESSION EXIT
CONN.CORD ASSY S03840 CCD-LED
CONN.CORD ASSY S03841 CCD-HP
TABLE MAIN
COVER CURSOR
PLATE EARTH LCD FRONT
ONE WAY CLUTCH/A-49 MPF A4
GEAR CASSETTE /A-49 CASSETTE A4
RING STOPPER 4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4

Part.No.
部品番号

Fig.No.
35
37
37
35
33
33
37
34
34
34
34
36
34
36
34
34
34
34
34
34
35
36
36
34
36
34
35
37
37
35
37
35
36
35
35
36
37
36
36
36
32
16
16
33
33
25
35
10,33
22
7,16,23,34,35
3,14,21

66007310
7AAACCAS+10H001
7AAACCJP+15H008
7BP512010B0CH01
7SP01000004+H01
7YBFP007C001H01
7YBFZZ65C002H01
7YCC02B1003+H01
7YZM210006++H01
7YZM210009++H01
7YZM390011++H01
7YZM510018++H01
7YZM590001++H01
7YZM610001++H01
7YZM610002++H01
7YZM610003++H01
7YZM610004++H01
7YZM610007++H01
7YZM610008++H01
7YZM610009++H01
M2105020
M21A7010
M21AH010
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Alternative.
代替部品番号
66007310
AA063380
AA150210
BP126160
SP136500
YB001950
YB114070
YC013860
YZ038000
YZ126740
YZ050250
YZ124540
YZ147500
YZ010230
YZ010240
YZ010250
YZ012210
YZ023340
YZ037940
YZ042980
M2105020
M21A7010
M21AH010

Description
部 品 名 称
PIN,CASSETTE WORK PLATE
AC CORD ASSY AS
AC CORD ASSY JP
PARALLEL PIN 2.0X10
SW.PUSH
FERRITE CORE
FERRITE CORE
CONNECTOR 292254-2
ACCESS.EDGING
ACCESS.EDGING
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SPACER
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115
BAND,RSG-130-V0(KITAGAWA)

Fig.No.
10
53
53
34
2,6,13,26
25
16
23
25,55
54
28
6
28
6,21,24
6,28,
7,25,54
6,28,
4,6,915,27
27
4
37
37
9,55
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FIG. 1 Covers
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5

FIG. 1 Covers

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

303PS04010
303PS04020
303PS04030
303PS04040
303PS06010
303PS06020
303PS06090
2FM04150
302R424050
302R424030
303P824030
303PS06080
302F729080
303PZ06060

3PS04010
3PS04020
3PS04030
3PS04040
3PS06010
3PS06020
3PS06090
5MVM163DN005
2R424050
2R424030
3P824030
3PS06080
2F729080
3PZ06060

COVER RIGHT FRONT
COVER RIGHT REAR
COVER REAR
COVER LEFT
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
SPRING CONVEYING
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SHAFT MIDDLE
PULLEY MIDDLE
STOPPER COVER
SPRING STOPPER
SPACER DU
STRAP CONVEYING

101

7BB782308H

BB111300

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

-3-

240

FIG. 2 Frames
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FIG. 2 Frames

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5

302MV02190
302R409320
302R409330
303PS02140
302R439140

2MV02190
2R409320
2R409330
3PS02140
2R439140

FOOT
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY
MOUNT PF
CAP DECK PIN

101
102

7BB700312H
7BB700308H

BB106820
BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X12 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 3 Paper Cassette Section
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FIG. 3 Paper Cassette Section

3PS-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

303PS93010
•302R409010
•302R409020
•302R409030
•302R409040
•302R409050
•302R409060
•302R409070
•302R409080
•302R409090
•302R409100
•302R409110
•302R409120
•302R434020
•302R434030
•302R409300
•302R409310
•302NR09070
•302NT09030
•302NT09040
•302NT09050
•302NT09060
•302NT09100
•302F909210
•302R409130
•302HN09190
•302HN09240
•5MVG127DN071
•66007310
•303PS04050

3PS93010
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R434020
2R434030
2R409300
2R409310
2NR09070
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2F909210
2R409130
2HN09190
2HN09240
2A807050
66007310
3PS04050

CT-5196
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
WORKPLATE LIFT
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
PAD BOTTOM
SPRING LEVER CURSOR
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR CASSETTE/A-49 CASSETTE A4
PIN,CASSETTE WORK PLATE
COVER CASSETTE

31

303PS34010

3PS34010

LABEL CASSETTE 2

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Paper Feed Section
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27

FIG. 4 Paper Feed Section

3PS-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
A02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

302R494210
•302R494170
••302R406070
••302F906230
••302F906280
••302HN06080
••302K306100
••302K306460
••302R406020
••302R406030
•302K331230
•302F909171
•302R406010
•302R406040
•302R406050
•302R406060
•302R406100
•302R406110
•302R406120
•302R406130
303PS06050
303PS94050
302H702590
5MVX111DN003
302K923110
302K329270
5MVX111DN007
303PS06070
302K994580
303PS06040
7SP01000004+H01
303PS06030

2R494210
2R494170
2R406070
2F906230
2F906280
2HN06080
2K306100
2K306460
2R406020
2R406030
2K331230
2F909171
2R406010
2R406040
2R406050
2R406060
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
3PS06050
3PS94050
2H702590
2A806250
2K923110
2K329270
2BT11070
3PS06070
2K994580
3PS06040
SP136500
3PS06030

PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
GEAR FEED Z26L
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
PULLEY PICKUP ASSY
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
BUSH DRIVE 8
RETARD ROLLER ASSY
FRAME FEED UPPER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
GUIDE FEED UPPER
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z21L
BUSH DU
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING EARTH FEED
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE EARTH PI
SW.PUSH
GUIDE FEED LOWER

101
102

7BB200308H
7BB782308H

BB105660
BB111300

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PS
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15

14
15
101

10

A01

12
12
19

102

12

3

2
11

1
4

101
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20

FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

302R494220
•302HN31030
•302R494290
•302R409500
•302R409510
•302R409520
•302R409530
•302R409540
•302R409550
•303K831280
302R409360
302P794010
7SP01000004+H01
302R406210
7YZM390002++H01
7YZM610008++H01
302K939230
303PS94040
2FB27160
302K931080
302R402260
303NN02220
303PS02210
303PS02240
303PS02200
303PS02220
303PS02230

2R494220
2HN31030
2R494290
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
3K831280
2R409360
2P794010
SP136500
2R406210
YZ012140
YZ037940
2K939230
3PS94040
2FB27160
2K931080
2R402260
3NN02220
3PS02210
3PS02240
3PS02200
3PS02220
3PS02230

PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
GEAR Z36L-Z20S
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
GEAR Z41S Z14S
HOLDER PAPER SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
SW.PUSH
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE
HOLDER PWB
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP
INTER LOCK SWITCH
WIRE STOPPER
HOLDER DRAWER
SPRING MACHINE
HOLDER DRAWER
MOUNT DRAWER SUB
PLATE DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER

101
102

7BB700308H
7BB000304H

BB105600
BB105720

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW 3X4

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
14
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
14
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
14
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2

3PS
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101

FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

303PS94060
303PS31040
302NR94010
303NG31160
302HN31660
303PS31020
5MVX111DN003
303PS31100
303PS31080
303PK31040
302LV31480
303PS31010
303PS31070
303PS31090
302K924820
303PS31060
303PS31050
302K931080
303PS31120
7YZM610007++H01

3PS94060
3PS31040
2NR94010
3NG31160
2HN31660
3PS31020
2A806250
3PS31100
3PS31080
3PK31040
2LV31480
3PS31010
3PS31070
3PS31090
2K924820
3PS31060
3PS31050
2K931080
3PS31120
YZ023340

PARTS MOTOR ASSY SP
HOUSING DRIVE
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
GEAR Z30L
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT DRIVE FEED A
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z21R
SHAFT DRIVE FEED B
GEAR Z83R-Z35L
BUSH DRIVE POM
SHAFT CLUTCH FEED
CUT WASHER 4-18
SPRING FEED A
CUT-WASHER 4
PIN DRIVE FEED
PLATE EARTH FEED
WIRE STOPPER
SPONGE WIRE DRIVE
ACCESS.SADDLE

101
102

7BB700308H
7BCW8082C025H01

BB105600
BC042320

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
POLY WASHER 8.2X12X0.25T

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 7 Wire Section

3PS
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1 3.3V4_LED
2 GND
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6
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8
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8

COVER_OPEN
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1

7

1
2
3
4
5
6

10
9
8
7
6
5

8

1
2
3
4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout
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6
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6
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1

3
2
1
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CAS1_QUANT2

7
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9

7
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9

9
8
7

7
8
9

3
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1

3
2
1

3.3V
GND
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PSPGS2

GND 10
CAS1_SIZE1_SENS 11

10
11

6
5

10
11

2
1

2
1

PFPLSW1

GND 12
CAS1_SIZE2_SENS 13

12
13

4
3

12
13

2
1

2
1

PFPLSW2

GND 14
CAS1_SIZE3_SENS 15

14
15

2
1

14
15

2
1

2
1

PFPLSW3

YC8
1 +24V
2 GND
3 START/STOP
4 CLOCK
5 LD
6 CW/CCW
Flash Writer

PFCCL

2
1

2
1

7
8

4
3

1
2

YC9
1 VER_CL1
2 24V1

PFFCL

2
1

2
1

9
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2
1

3
4

3
4

FEED_CL1
24V1

5

5

VER_CL2
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GND
RESET
MODE

PF-5140

Relay

Relay

PF-5130

1
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5
6

YC13
1 AN_PF_CAS_OPEN
2 AN_PF_PAUSE
3 AN_PF_SDI
4 AN_PF_SDO
5 AN_PF_RDY
6 AN_PF_CLK

7
8
9

7
8
9

1
2
3

YC10
1 GND
2 GND
3 24V2

2

3
2

1
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FCSW

#187
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FCSW

4

PF_CAS2_SEL
GND
3.3V3

YC2
1
2
3
4

YC12
VER_SENS
1
3.3V3
2
GND
3
PF_CAS1_SEL
4
PF_CAS2_SEL
5
EH_CLK
6
EH_RDY
7
EH_SDO
8
EH_SDI
9
PF_PAU 10
PF_CAS_OPEN 11

1
2
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5
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8
9
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1
2

1
2
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GND
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9
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3
2
1
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Debugger

Relay

+24V
GND
START/STOP
CLOCK
LD
CW/CCW
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3

YC6
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2 TXD
3 RXD
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5 GND
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15
14
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1
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3
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1
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1
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3
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PFFS
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1
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3
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3
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1
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3
2
1
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3.3V
GND
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3.3V4_LED
GND
CAS1_EMPTY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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VER_SENS
3.3V3
GND
PF_CAS1_SEL
PF_CAS2_SEL
EH_CLK
EH_RDY
EH_SDO
EH_SDI
PF_PAU
PF_CAS_OPEN

2
3

24V2
GND

4

4
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1

1

AC_LIVE

PFCH

4
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1
2
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FIG. 7 Wire Section

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

303PS46010
303PS46020
303PS46030
303PS46040
303PS46050
303PS46060
303PS46070
303PS46080
303PS46090
303PS46100
303PS46110

3PS46010
3PS46020
3PS46030
3PS46040
3PS46050
3PS46060
3PS46070
3PS46080
3PS46090
3PS46100
3PS46110

Description
部

品

名

称

WIRE DRAWER MFP
WIRE DRAWER PF
WIRE LIFT MOTOR
WIRE CASSETTE SIZE
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE FEED MOTOR JOINT
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
WIRE CASSETTE HEATER JOINT

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 8 Accessories

3PS

1

2

3
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101

FIG. 8 Accessories

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

1
2
3

302R434140
302R434150
303H321080

2R434140
2R434150
3H321080

LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN
RETAINING PIN TRAY

101

7BB607306H

BB105770

+TP-CUP M SCREW 3X6 R

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

1
2

230
1

1
2

2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 9 Options

3PS

1

501

502

101

503
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101

FIG. 9 Options

3PS

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
1
1

303PS94010
303PS94020
303PS94030

3PS94010
3PS94020
3PS94030

PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP

101

7BB000304H

BB105720

+BIND M SCREW 3X4

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
2FB27160
2FM04150
302F729080
302F906230
302F906280
302F909171
302F909210
302H702590
302HN06080
302HN09190
302HN09240
302HN31030
302HN31660
302K306100
302K306460
302K329270
302K331230
302K923110
302K924820
302K931080
302K931080
302K939230
302K994580
302LV31480
302MV02190
302NR09070
302NR94010
302NT09030
302NT09040
302NT09050
302NT09060
302NT09100
302P794010
302R402260
302R406010
302R406020
302R406030
302R406040
302R406050
302R406060
302R406070
302R406100
302R406110
302R406120
302R406130
302R406210
302R409010
302R409020
302R409030
302R409040
302R409050

3PS-1
Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

2FB27160
5MVM163DN005
2F729080
2F906230
2F906280
2F909171
2F909210
2H702590
2HN06080
2HN09190
2HN09240
2HN31030
2HN31660
2K306100
2K306460
2K329270
2K331230
2K923110
2K924820
2K931080
2K931080
2K939230
2K994580
2LV31480
2MV02190
2NR09070
2NR94010
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2P794010
2R402260
2R406010
2R406020
2R406030
2R406040
2R406050
2R406060
2R406070
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
2R406210
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050

INTER LOCK SWITCH
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SPACER DU
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
RETARD ROLLER ASSY
PAD BOTTOM
BUSH SCREW
PULLEY PICKUP ASSY
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR Z36L-Z20S
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
BUSH DU
BUSH DRIVE 8
GEAR Z21L
CUT-WASHER 4
WIRE STOPPER
WIRE STOPPER
HOLDER PWB
PARTS SENSOR OPT. SP
BUSH DRIVE POM
FOOT
WORKPLATE LIFT
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER DRAWER
FRAME FEED UPPER
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
GEAR FEED Z26L
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH

Part.No.
部品番号

Fig.No.
5
1
1
4
4
4
3
4
4
3
3
5
6
4
4
4
4
4
6
5
6
5
4
6
2
3
6
3
3
3
3
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3

302R409060
302R409070
302R409080
302R409090
302R409100
302R409110
302R409120
302R409130
302R409300
302R409310
302R409320
302R409330
302R409360
302R409500
302R409510
302R409520
302R409530
302R409540
302R409550
302R424030
302R424050
302R434020
302R434030
302R434140
302R434150
302R439140
302R494170
302R494220
302R494290
303H321080
303K831280
303NG31160
303NN02220
303P824030
303PK31040
303PS02140
303PS02200
303PS02210
303PS02220
303PS02230
303PS02240
303PS04010
303PS04020
303PS04030
303PS04040
303PS04050
303PS06010
303PS06020
303PS06030
303PS06040
303PS06050

- 20 -

Alternative.
代替部品番号
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R409130
2R409300
2R409310
2R409320
2R409330
2R409360
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
2R424030
2R424050
2R434020
2R434030
2R434140
2R434150
2R439140
2R494170
2R494220
2R494290
3H321080
3K831280
3NG31160
3NN02220
3P824030
3PK31040
3PS02140
3PS02200
3PS02210
3PS02220
3PS02230
3PS02240
3PS04010
3PS04020
3PS04030
3PS04040
3PS04050
3PS06010
3PS06020
3PS06030
3PS06040
3PS06050

Description
部 品 名 称
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
SPRING LEVER CURSOR
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY
HOLDER PAPER SENSOR
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
PULLEY MIDDLE
SHAFT MIDDLE
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN
CAP DECK PIN
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
RETAINING PIN TRAY
GEAR Z41S Z14S
GEAR Z30L
SPRING MACHINE
STOPPER COVER
GEAR Z83R-Z35L
MOUNT PF
PLATE DRAWER
HOLDER DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER
MOUNT DRAWER SUB
COVER RIGHT FRONT
COVER RIGHT REAR
COVER REAR
COVER LEFT
COVER CASSETTE
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
GUIDE FEED LOWER
PLATE EARTH PI
GUIDE FEED UPPER

Fig.No.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
5
5
5
5
5
5
5
1
1
3
3
8
8
2
4
5
5
8
5
6
5
1
6
2
5
5
5
5
5
1
1
1
1
3
1
1
4
4
4

3PS-1
Part.No.
部品番号
303PS06070
303PS06080
303PS06090
303PS31010
303PS31020
303PS31040
303PS31050
303PS31060
303PS31070
303PS31080
303PS31090
303PS31100
303PS31120
303PS34010
303PS46010
303PS46020
303PS46030
303PS46040
303PS46050
303PS46060
303PS46070
303PS46080
303PS46090
303PS46100
303PS46110
303PS93010
303PS94010
303PS94020
303PS94030
303PS94040
303PS94050
303PZ06060
5MVG127DN071
5MVX111DN003
5MVX111DN003
5MVX111DN007
66007310
7SP01000004+H01
7SP01000004+H01
7YZM390002++H01
7YZM610007++H01
7YZM610008++H01

Alternative.
代替部品番号
3PS06070
3PS06080
3PS06090
3PS31010
3PS31020
3PS31040
3PS31050
3PS31060
3PS31070
3PS31080
3PS31090
3PS31100
3PS31120
3PS34010
3PS46010
3PS46020
3PS46030
3PS46040
3PS46050
3PS46060
3PS46070
3PS46080
3PS46090
3PS46100
3PS46110
3PS93010
3PS94010
3PS94020
3PS94030
3PS94040
3PS94050
3PZ06060
2A807050
2A806250
2A806250
2BT11070
66007310
SP136500
SP136500
YZ012140
YZ023340
YZ037940

Description
部 品 名 称
SPRING EARTH FEED
SPRING STOPPER
SPRING CONVEYING
SHAFT CLUTCH FEED
SHAFT DRIVE FEED A
HOUSING DRIVE
PLATE EARTH FEED
PIN DRIVE FEED
CUT WASHER 4-18
SHAFT DRIVE FEED B
SPRING FEED A
GEAR Z21R
SPONGE WIRE DRIVE
LABEL CASSETTE 2
WIRE DRAWER MFP
WIRE DRAWER PF
WIRE LIFT MOTOR
WIRE CASSETTE SIZE
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE FEED MOTOR JOINT
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
WIRE CASSETTE HEATER JOINT
CT-5196
PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
STRAP CONVEYING
GEAR CASSETTE/A-49 CASSETTE A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
PIN,CASSETTE WORK PLATE
SW.PUSH
SW.PUSH
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE

Fig.No.
4
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
9
9
9
5
4
1
3
4
6
4
3
4
5
5
6
5
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FIG. 1 Covers
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FIG. 1 Covers

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

303PZ04010
303PZ04020
303PZ04030
303PZ04040
303PZ06010
303PZ06020
303PS06090
2FM04150
302R424050
302R424030
303PZ06040
303P824030
303PZ06050
302F729080
303PZ06060

3PZ04010
3PZ04020
3PZ04030
3PZ04040
3PZ06010
3PZ06020
3PS06090
5MVM163DN005
2R424050
2R424030
3PZ06040
3P824030
3PZ06050
2F729080
3PZ06060

COVER RIGHT
COVER LEFT
COVER REAR
COVER FRONT LOWER
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
SPRING CONVEYING
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SHAFT MIDDLE
PULLEY MIDDLE
SHEET CONVEYING
STOPPER COVER
SPRING STOPPER
SPACER DU
STRAP CONVEYING

101

7BB782308H

BB111300

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
6
6
2
4
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
6
6
2
4
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
6
6
2
4
1
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames

3PZ
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FIG. 2 Frames

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

303PZ02130
302N202011
303PZ02120
303LM02170
303LM02132
303LM02230
302R409320
302R409330
303PZ02140
303PS02140

3PZ02130
2N202011
3PZ02120
3LM02170
3LM02132
3LM02230
2R409320
2R409330
3PZ02140
3PS02140

PLATE LOWER
CASTER 100 CN
MOUNT FOOT REAR
RUBBER BOLT
BOLT STOPPER
SHEET BOLT RUBBER
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY
PIN FULCRUM PF
MOUNT PF

101
102

7BB700308H
7BB606512H

BB105600
BB105300

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW WITH SW W 5X12 R

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
4
4
4
4
4
2
2
2
1

1
4
4
4
4
4
2
2
2
1

1
4
4
4
4
4
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Paper Cassette Section
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FIG. 3 Paper Cassette Section

3PZ-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

303PS93010
•302R409010
•302R409020
•302R409030
•302R409040
•302R409050
•302R409060
•302R409070
•302R409080
•302R409090
•302R409100
•302R409110
•302R409120
•302R434020
•302R434030
•302R409300
•302R409310
•302NR09070
•302NT09030
•302NT09040
•302NT09050
•302NT09060
•302NT09100
•302F909210
•302R409130
•302HN09190
•302HN09240
•5MVG127DN071
•66007310
•303PS04050

3PS93010
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R434020
2R434030
2R409300
2R409310
2NR09070
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2F909210
2R409130
2HN09190
2HN09240
2A807050
66007310
3PS04050

CT-5196
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
WORKPLATE LIFT
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
PAD BOTTOM
SPRING LEVER CURSOR
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR CASSETTE/A-49 CASSETTE A4
PIN,CASSETTE WORK PLATE
COVER CASSETTE

31
32

303PZ34010
303PZ34020

3PZ34010
3PZ34020

LABEL CASSETTE 3
LABEL CASSETTE 4

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1

1
1

1
1

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Paper Feed Section
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FIG. 4 Paper Feed Section

3PZ-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
A02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

302R494210
•302R494170
••302R406070
••302F906230
••302F906280
••302HN06080
••302K306100
••302K306460
••302R406020
••302R406030
•302K331230
•302F909171
•302R406010
•302R406040
•302R406050
•302R406060
•302R406100
•302R406110
•302R406120
•302R406130
303PS06050
303PS94050
302H702590
5MVX111DN003
302K923110
302K329270
5MVX111DN007
303PS06070
302K994580
303PS06040
7SP01000004+H01
303PS06030

2R494210
2R494170
2R406070
2F906230
2F906280
2HN06080
2K306100
2K306460
2R406020
2R406030
2K331230
2F909171
2R406010
2R406040
2R406050
2R406060
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
3PS06050
3PS94050
2H702590
2A806250
2K923110
2K329270
2BT11070
3PS06070
2K994580
3PS06040
SP136500
3PS06030

PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
GEAR FEED Z26L
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
PULLEY PICKUP ASSY
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
BUSH DRIVE 8
RETARD ROLLER ASSY
FRAME FEED UPPER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
GUIDE FEED UPPER
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z21L
BUSH DU
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING EARTH FEED
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE EARTH PI
SW.PUSH
GUIDE FEED LOWER

101
102

7BB200308H
7BB782308H

BB105660
BB111300

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PZ-1
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A
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102
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19
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9

7

8
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FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PZ-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

302R494220
•302HN31030
•302R494290
•302R409500
•302R409510
•302R409520
•302R409530
•302R409540
•302R409550
•303K831280
302R409360
302P794010
7SP01000004+H01
302R406210
7YZM390002++H01
7YZM610008++H01
302K939230
303PZ94040
303PZ02150
302K931080
303PS02200
303PS02220
303PS02230
303PS02210
303PS02240
303NN02220

2R494220
2HN31030
2R494290
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
3K831280
2R409360
2P794010
SP136500
2R406210
YZ012140
YZ037940
2K939230
3PZ94040
3PZ02150
2K931080
3PS02200
3PS02220
3PS02230
3PS02210
3PS02240
3NN02220

PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
GEAR Z36L-Z20S
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
GEAR Z41S Z14S
HOLDER PAPER SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
SW.PUSH
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE
HOLDER PWB
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP
MOUNT DRAWER LOWER
WIRE STOPPER
PLATE DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER
HOLDER DRAWER
MOUNT DRAWER SUB
SPRING MACHINE

101
102

7BB700308H
7BB000304H

BB105600
BB105720

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW 3X4

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Quantity-chg.
1:Quantity-chg.
1:Quantity-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
2
6
12
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
2
6
12
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
2
6
12
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2
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FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

303PZ94050
•303PZ31010
•302LV31480
•5MVX111DN003
•302K931080
•303PZ31080
•303PS31070
•303PS31090
•302HN31660
•303PZ31070
•303PS31100
•303PZ31050
•302NR94010
•302K924820
•303PZ31030
•302H731240
•303NG31160
•303PZ31040
•302K331081
•302H731850
•303PK31040
•303PZ31060

3PZ94050
3PZ31010
2LV31480
2A806250
2K931080
3PZ31080
3PS31070
3PS31090
2HN31660
3PZ31070
3PS31100
3PZ31050
2NR94010
2K924820
3PZ31030
2H731240
3NG31160
3PZ31040
2K331081
2H731850
3PK31040
3PZ31060

PARTS DRIVE UNIT SP
HOUSING DRIVE
BUSH DRIVE POM
RING STOPPER/A-49 FEED A4
WIRE STOPPER
SHAFT CLUTCH FEED
CUT WASHER 4-18
SPRING FEED A
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT DRIVE FEED A
GEAR Z21R
SHAFT DRIVE FEED B
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
CUT-WASHER 4
PIN DRIVE FEED
GEAR Z42L FEED
GEAR Z30L
PIN DRIVE B
GEAR Z40R IDLE
GEAR Z51L
GEAR Z83R-Z35L
PLATE EARTH FEED

101
102

7BB700308H
7BCW8082C025H01

BB105600
BC042320

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
POLY WASHER 8.2X12X0.25T

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
12
10
3
2
2
2
2
2
4
2
4
2
3
2
2
4
3
1
1
1

1
1
12
10
3
2
2
2
2
2
4
2
4
2
3
2
2
4
3
1
1
1

1
1
12
10
3
2
2
2
2
2
4
2
4
2
3
2
2
4
3
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 Wire Section

3PZ
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2
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2
1

3.3V
GND
Vout

PFLS1

3
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1
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1
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1
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9

3
4

3
4

FEED_CL1
24V1

5
6

5
6

VER_CL2
24V1

7
8

Relay

2
1

PFFCL2

4

YC9
1 VER_CL1
2 24V1

3
2
1

1
2
3

7
8

FEED_CL2
24V1

YC4
1 3.3V4_LED
2 GND
3 ULIM_SW_1

3.3V4_LED
GND
CAS1_EMPTY

YC3
1
2
3

1
2
3

15
14
13

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPS1

3.3V4_LED
GND
CAS1_QUANT1

4
5
6

4
5
6

12
11
10

4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPGS1

3.3V4_LED
GND
CAS1_QUANT2

7
8
9

7
8
9

9
8
7

7
8
9

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPGS2

GND

10
11

10
11

6
5

10
11

2
1

2
1

PFPLSW1

12
13

12
13

4
3

12
13

2
1

2
1

PFPLSW2

14
15

14
15

2
1

14
15

2
1

2
1

PFPLSW3

1
2
3

15
14
13

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPS2

CAS1_SIZE1_SENS

GND

3.3V
Vout
GND

PFFS1

PFRCSW

3
2
1

3
2
1

2
1

2
1

1
2
3

10

Relay

CAS1_SIZE2_SENS

4
5

5
4
3

4
5
6

4
5
6

3.3V4
VER_SENS_1
GND

2
1

7
8

7
8

COVER_OPEN
GND

GND
CAS1_SIZE3_SENS

6

5

3
2
1

3
2
1

PFFS2

3.3V
Vout
GND

3
2
1

3
2
1

9

1
2
3

2

1
2
3

Relay

3.3V
GND
Vout

YC5
3.3V5_LED
1
GND
2
CAS2_EMPTY
3

3
2
1

9
10
11

9
10
11

3.3V5_LED
GND
ULIM_SW_2

Relay

PFLS2

3
2
1

12
13
14

12
13
14

3.3V5
VER_SENS_2
GND

PFMPWB

3.3V4_LED
GND
CAS2_QUANT1

4
5
6

4
5
6

12
11
10

4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPGS3

3.3V4_LED
GND
CAS2_QUANT2

7
8
9

7
8
9

9
8
7

7
8
9

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

PFPGS4

GND

10
11

10
11

6
5

10
11

2
1

2
1

PFPLSW4

12
13

12
13

4
3

12
13

2
1

2
1

PFPLSW5

14
15
16

2
1

14
15

2
1

2
1

PFPLSW6

GND

14
15
16

3.3V4
GND
RESET
MODE

YC2
1
2
3
4

CAS2_SIZE1_SENS

GND
CAS2_SIZE2_SENS

GND

1
2

2
1

7

1
2

Relay

2
1

PFLM2

1
2

2
1

7

1
2

Relay

CAS2_SIZE3_SENS

PFLM1

2
1

6

1
2

YC6
1 L_MOT1_RET
2 L_MOT1_DR

3
4

3
4

PFFM

+24V
GND
START/STOP
CLOCK
LD
CW/CCW

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

3

1
2
3
4
5
6

Flash Writer

L_MOT2_RET
L_MOT2_DR

YC1
1 3.3V4
2 TXD
3 RXD
4 NC
5 GND

YC8
1 +24V
2 GND
3 START/STOP
4 CLOCK
5 LD
6 CW/CCW

8

Debugger

YC12
VER_SENS
1
3.3V3
2
GND
3
PF_CAS1_SEL
4
PF_CAS2_SEL
5
EH_CLK
6
EH_RDY
7
EH_SDO
8
EH_SDI
9
PF_PAU 10
PF_CAS_OPEN
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

YC11
24V1
1
GND
2

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NC
3.3V3
GND
PF_CAS2_SEL
NC
AN_PF_CLK
AN_PF_RDY
AN_PF_SDO
AN_PF_SDI
AN_PF_PAUSE

2
3

2
3

24V2
GND

4

4

AC_NEUTRAL

1

1

AC_LIVE

Relay

PFFCL1

1
2

Relay

2
1

Relay

2
1

Relay

PFCCL1

PFMPWBࠉ

AN_PF_CAS_OPEN

1
2
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PF-5120

1
2

AC_LIVE
AC_NEUTRAL

PFCH

FIG. 7 Wire Section

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

303PZ46010
303PZ46020
303PZ46030
303PZ46040
303PZ46050
303PZ46060
303PS46030
303PS46040
303PS46050
303PS46060

3PZ46010
3PZ46020
3PZ46030
3PZ46040
3PZ46050
3PZ46060
3PS46030
3PS46040
3PS46050
3PS46060

Description
部

品

名

称

WIRE DRAWER MFP
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE CLUTCH
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
WIRE LIFT MOTOR
WIRE CASSETTE SIZE
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 8 Accessories

3PZ

1

2

2

1

3

3

4

101

101
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5

102

FIG. 8 Accessories

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5

303PZ02950
303PZ02960
303H321080
302R434140
302R434150

3PZ02950
3PZ02960
3H321080
2R434140
2R434150

PLATE FULCRUM A
PLATE FULCRUM B
RETAINING PIN TRAY
LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN

101
102

7BB780420H
7BB607306H

BB116060
BB105770

+BIND T.T S SCREW 4X20 SR(BLACK)
+TP-CUP M SCREW 3X6 R

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2

2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 9 Options

3PZ

1

505

501
504

504

502

503

101
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101

FIG. 9 Options

3PZ

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
1
1

303PZ94010
303PZ94020
303PZ94030

3PZ94010
3PZ94020
3PZ94030

PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP

101

•7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
2FM04150
302F729080
302F906230
302F906280
302F909171
302F909210
302H702590
302H731240
302H731850
302HN06080
302HN09190
302HN09240
302HN31030
302HN31660
302K306100
302K306460
302K329270
302K331081
302K331230
302K923110
302K924820
302K931080
302K939230
302K994580
302LV31480
302N202011
302NR09070
302NR94010
302NT09030
302NT09040
302NT09050
302NT09060
302NT09100
302P794010
302R406010
302R406020
302R406030
302R406040
302R406050
302R406060
302R406070
302R406100
302R406110
302R406120
302R406130
302R406210
302R409010
302R409020
302R409030
302R409040
302R409050

3PZ-1
Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

5MVM163DN005
2F729080
2F906230
2F906280
2F909171
2F909210
2H702590
2H731240
2H731850
2HN06080
2HN09190
2HN09240
2HN31030
2HN31660
2K306100
2K306460
2K329270
2K331081
2K331230
2K923110
2K924820
2K931080
2K939230
2K994580
2LV31480
2N202011
2NR09070
2NR94010
2NT09030
2NT09040
2NT09050
2NT09060
2NT09100
2P794010
2R406010
2R406020
2R406030
2R406040
2R406050
2R406060
2R406070
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
2R406210
2R409010
2R409020
2R409030
2R409040
2R409050

CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SPACER DU
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
RETARD ROLLER ASSY
PAD BOTTOM
BUSH SCREW
GEAR Z42L FEED
GEAR Z51L
PULLEY PICKUP ASSY
SPRING FIX
SIZE FIX
GEAR Z36L-Z20S
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
BUSH DU
GEAR Z40R IDLE
BUSH DRIVE 8
GEAR Z21L
CUT-WASHER 4
WIRE STOPPER
HOLDER PWB
PARTS SENSOR OPT. SP
BUSH DRIVE POM
CASTER 100 CN
WORKPLATE LIFT
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
LEVER CURSOR SET
SPRING CURSOR SET
GEAR Z48S LIFT
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME FEED UPPER
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
GEAR FEED Z26L
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
BASE CASSETTE
CURSOR END
PLATE TURN
LEVER SIDE CURSOR
SPRING CASSETTE EARTH

Part.No.
部品番号

Fig.No.
1
1
4
4
4
3
4
6
6
4
3
3
5
6
4
4
4
6
4
4
6
5,6
5
4
6
2
3
6
3
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3

302R409060
302R409070
302R409080
302R409090
302R409100
302R409110
302R409120
302R409130
302R409300
302R409310
302R409320
302R409330
302R409360
302R409500
302R409510
302R409520
302R409530
302R409540
302R409550
302R424030
302R424050
302R434020
302R434030
302R434140
302R434150
302R494170
302R494210
302R494220
302R494290
303H321080
303K831280
303LM02132
303LM02170
303LM02230
303NG31160
303NN02220
303P824030
303PK31040
303PS02140
303PS02200
303PS02210
303PS02220
303PS02230
303PS02240
303PS04050
303PS06030
303PS06040
303PS06050
303PS06070
303PS06090
303PS31070

- 20 -

Alternative.
代替部品番号
2R409060
2R409070
2R409080
2R409090
2R409100
2R409110
2R409120
2R409130
2R409300
2R409310
2R409320
2R409330
2R409360
2R409500
2R409510
2R409520
2R409530
2R409540
2R409550
2R424030
2R424050
2R434020
2R434030
2R434140
2R434150
2R494170
2R494210
2R494220
2R494290
3H321080
3K831280
3LM02132
3LM02170
3LM02230
3NG31160
3NN02220
3P824030
3PK31040
3PS02140
3PS02200
3PS02210
3PS02220
3PS02230
3PS02240
3PS04050
3PS06030
3PS06040
3PS06050
3PS06070
3PS06090
3PS31070

Description
部 品 名 称
GEAR Z13S JOINT
INDICATER PAPER LEVEL
LID LIFT GEAR
SHUTTER SIZE DETECTION
JOINT SIZE DETECTION
PLATE BOTTOM
REINFORCEMENT CURSOR
SPRING LEVER CURSOR
RAIL INNER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL INNER CASSETTE LEFT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE RIGHT ASSY
RAIL OUTER CASSETTE LEFT ASSY
HOLDER PAPER SENSOR
HOUSING DRIVE
LID HOUSING DRIVE
GEAR Z57S
JOINT LIFT
GEAR Z34S-Z16S
SPRING JOINT LIFT
PULLEY MIDDLE
SHAFT MIDDLE
LABEL PAPER LIMIT
LABEL CASSETTE OPERATION
LABEL PAPER SIZE ME
LABEL PAPER SIZE IN
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS LIFT MOTOR ASSY SP
PARTS DC MOTOR ASSY C SP
RETAINING PIN TRAY
GEAR Z41S Z14S
BOLT STOPPER
RUBBER BOLT
SHEET BOLT RUBBER
GEAR Z30L
SPRING MACHINE
STOPPER COVER
GEAR Z83R-Z35L
MOUNT PF
PLATE DRAWER
HOLDER DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER
MOUNT DRAWER SUB
COVER CASSETTE
GUIDE FEED LOWER
PLATE EARTH PI
GUIDE FEED UPPER
SPRING EARTH FEED
SPRING CONVEYING
CUT WASHER 4-18

Fig.No.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
5
5
5
5
5
5
5
1
1
3
3
8
8
4
4
5
5
8
5
2
2
2
6
5
1
6
2
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
1
6

3PZ-1
Part.No.
部品番号
303PS31090
303PS31100
303PS46030
303PS46040
303PS46050
303PS46060
303PS93010
303PS94050
303PZ02120
303PZ02130
303PZ02140
303PZ02150
303PZ02950
303PZ02960
303PZ04010
303PZ04020
303PZ04030
303PZ04040
303PZ06010
303PZ06020
303PZ06040
303PZ06050
303PZ06060
303PZ31010
303PZ31030
303PZ31040
303PZ31050
303PZ31060
303PZ31070
303PZ31080
303PZ34010
303PZ34020
303PZ46010
303PZ46020
303PZ46030
303PZ46040
303PZ46050
303PZ46060
303PZ94010
303PZ94020
303PZ94030
303PZ94040
303PZ94050
5MVG127DN071
5MVX111DN003
5MVX111DN007
66007310
7SP01000004+H01
7YZM390002++H01
7YZM610008++H01

Alternative.
代替部品番号
3PS31090
3PS31100
3PS46030
3PS46040
3PS46050
3PS46060
3PS93010
3PS94050
3PZ02120
3PZ02130
3PZ02140
3PZ02150
3PZ02950
3PZ02960
3PZ04010
3PZ04020
3PZ04030
3PZ04040
3PZ06010
3PZ06020
3PZ06040
3PZ06050
3PZ06060
3PZ31010
3PZ31030
3PZ31040
3PZ31050
3PZ31060
3PZ31070
3PZ31080
3PZ34010
3PZ34020
3PZ46010
3PZ46020
3PZ46030
3PZ46040
3PZ46050
3PZ46060
3PZ94010
3PZ94020
3PZ94030
3PZ94040
3PZ94050
2A807050
2A806250
2BT11070
66007310
SP136500
YZ012140
YZ037940

Description
部 品 名 称
SPRING FEED A
GEAR Z21R
WIRE LIFT MOTOR
WIRE CASSETTE SIZE
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR
CT-5196
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
MOUNT FOOT REAR
PLATE LOWER
PIN FULCRUM PF
MOUNT DRAWER LOWER
PLATE FULCRUM A
PLATE FULCRUM B
COVER RIGHT
COVER LEFT
COVER REAR
COVER FRONT LOWER
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
SHEET CONVEYING
SPRING STOPPER
STRAP CONVEYING
HOUSING DRIVE
PIN DRIVE FEED
PIN DRIVE B
SHAFT DRIVE FEED B
PLATE EARTH FEED
SHAFT DRIVE FEED A
SHAFT CLUTCH FEED
LABEL CASSETTE 3
LABEL CASSETTE 4
WIRE DRAWER MFP
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE CLUTCH
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP
PARTS DRIVE UNIT SP
GEAR CASSETTE/A-49 CASSETTE A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
PIN,CASSETTE WORK PLATE
SW.PUSH
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE

Fig.No.
6
6
7
7
7
7
3
4
2
2
2
5
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
3
3
7
7
7
7
7
7
9
9
9
5
6
3
4,6
4
3
4,5
5
5
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FIG. 1 Covers
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FIG. 1 Covers

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16

303PT04010
303PZ04020
303PZ04030
303PT04020
303PS06010
303PS06020
303PS06090
2FM04150
302R424050
303P824030
302R424030
303PS06080
302F729080
303PZ06060
303PT34030
303PT34040
303PZ34010

3PT04010
3PZ04020
3PZ04030
3PT04020
3PS06010
3PS06020
3PS06090
5MVM163DN005
2R424050
3P824030
2R424030
3PS06080
2F729080
3PZ06060
3PT34030
3PT34040
3PZ34010

COVER RIGHT
COVER LEFT
COVER REAR
COVER FRONT DECK
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
SPRING CONVEYING
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SHAFT MIDDLE
STOPPER COVER
PULLEY MIDDLE
SPRING STOPPER
SPACER DU
STRAP CONVEYING
LABEL PAPER A4
LABEL PAPER LT
LABEL CASSETTE 3

101

7BB782308H

BB111300

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
1
1

1

1
1

1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames
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FIG. 2 Frames

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

302N202011
303PZ02120
303LM02170
303LM02132
303LM02230
303PT10120
303NF02280
5MVX111DN003
303NF02301
303NF02270
303NF02310
303NF02290
302FG07020
303PZ02140
303PS02140

2N202011
3PZ02120
3LM02170
3LM02132
3LM02230
3PT10120
3NF02280
2A806250
3NF02301
3NF02270
3NF02310
3NF02290
2FG07020
3PZ02140
3PS02140

CASTER 100 CN
MOUNT FOOT REAR
RUBBER BOLT
BOLT STOPPER
SHEET BOLT RUBBER
SLIDER DECK
SHAFT HOOK FULCRUM
RING STOPPER/A-49 FEED A4
HOLDER DECK HOOK
LEVER DECK HOOK
SPRING DECK HOOK
SHAFT HOOK PULLEY
PULLEY,CASSETTE RAIL
PIN FULCRUM PF
MOUNT PF

101
102

7BB700308H
7BB606512H

BB105600
BB105300

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW WITH SW W 5X12 R

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

4
4
4
4
4
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1

4
4
4
4
4
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1

4
4
4
4
4
2
1
4
1
1
1
1
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Deck Section
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FIG. 3 Deck Section

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

303PT10030
303PT10020
303PT10010
303PT10050
303PT10040
28107310
303NF10320
303PT10130
2BC07020
2BC07110
2BC06980
303PT10060
303NG10380
302F909210
303PT10210
303NF10300
303PT10140
303PT10150
303PT10180
5MVX111DN003
303NF10140
303PT10220
303NF10170
302G404160
303NG10240
303NG10350
303PT10200
303PT10110
303PT34020
303PT10190
303PT34010
303JY37220
303PT10080

3PT10030
3PT10020
3PT10010
3PT10050
3PT10040
49028101
3NF10320
3PT10130
2BC07020
2BC07110
2BC06980
3PT10060
3NG10380
2F909210
3PT10210
3NF10300
3PT10140
3PT10150
3PT10180
2A806250
3NF10140
3PT10220
3NF10170
2G404160
3NG10240
3NG10350
3PT10200
3PT10110
3PT34020
3PT10190
3PT34010
3JY37220
3PT10080

PLATE DECK LOWER
PLATE DECK REAR
PLATE DECK FRONT
PLATE DECK LEFT
PLATE DECK RIGHT
BUSH 8
HOLDER PULLEY
SHAFT DECK LIFT
FRONT PULLEY,LIFT DRIVE
GEAR 20
STOPPER 5
PLATE DECK BOTTOM
CUSHION TRAY
PAD BOTTOM
SPACER DECK LIFT
PULLEY LIFT WIRE
WIRE LIFT A
WIRE LIFT B
STOPPER PULLEY
RING STOPPER/A-49 FEED A4
MOUNT DECK DAMPER
GEAR DAMPER 100
SPRING LIFT STOPPER
DAMPER
STOPPER HOOK
SHEET SWITCH PUSH
HOLDER DECK REAR
CURSOR DECK
LABEL PAPER LIMIT
GUIDE RETARD DECK
LABEL CASSETTE OPERATION
STATIC ELIMINATOR CURSOR
CURSOR END LT

101
102
103

7BB700308H
7BB007304H
E0030240

BB105600
BB105810
48129504

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X4
SPRING PIN 3X24

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
1
2
1
2
4
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
1
2
1
2
4
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
1
2
1
2
4
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 4 Paper Feed Section

3PT

A01

12
A02
7
22

4
1

9
3

8

25

23

24
29

26

14

5

21

20

102

2
6

10

13

8

19
102

17

30

101

15
11

16
102
101

18
102
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28

27

FIG. 4 Paper Feed Section

3PT-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
A02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

302R494210
•302R494170
••302R406070
••302F906230
••302F906280
••302HN06080
••302K306100
••302K306460
••302R406020
••302R406030
•302K331230
•302F909171
•302R406010
•302R406040
•302R406050
•302R406060
•302R406100
•302R406110
•302R406120
•302R406130
303PS06050
303PS94050
302H702590
5MVX111DN003
302K923110
302K329270
5MVX111DN007
303PS06070
302K994580
303PS06040
7SP01000004+H01
303PS06030

2R494210
2R494170
2R406070
2F906230
2F906280
2HN06080
2K306100
2K306460
2R406020
2R406030
2K331230
2F909171
2R406010
2R406040
2R406050
2R406060
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
3PS06050
3PS94050
2H702590
2A806250
2K923110
2K329270
2BT11070
3PS06070
2K994580
3PS06040
SP136500
3PS06030

PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
GEAR FEED Z26L
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
PULLEY PICKUP ASSY
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
BUSH DRIVE 8
RETARD ROLLER ASSY
FRAME FEED UPPER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
GUIDE FEED UPPER
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z21L
BUSH DU
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING EARTH FEED
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE EARTH PI
SW.PUSH
GUIDE FEED LOWER

101
102

7BB200308H
7BB782308H

BB105660
BB111300

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PT
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9

FIG. 5 Drive Section & Electrical Components 1

3PT-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

303PT06010
302P794010
303PZ02150
302K931080
303PS02200
303PS02220
303PS02230
303PS02210
303NF94091
7YZM390002++H01
303PS02240
303NN02220
7YZM610008++H01
303NF10330
303M894260
2C902080
302R406210
302K939230
303PT94010

3PT06010
2P794010
3PZ02150
2K931080
3PS02200
3PS02220
3PS02230
3PS02210
3NF94091
YZ012140
3PS02240
3NN02220
YZ037940
3NF10330
3M894260
2C902080
2R406210
2K939230
3PT94010

MOUNT PAPER SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
MOUNT DRAWER LOWER
WIRE STOPPER
PLATE DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER
HOLDER DRAWER
PARTS MOTOR LIFT DECK SP
ACCESS.CLAMP
MOUNT DRAWER SUB
SPRING MACHINE
ACCESS.SADDLE
HOLDER DECK SENSOR
PARTS SENSOR OPT SP
SPRING DEV PUSH
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
HOLDER PWB
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP

101
102

7BB700308H
7BB700330H

BB105600
BB106840

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X30 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Design-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
11
1
2
1
1
2
1

1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
11
1
2
1
1
2
1

1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
11
1
2
1
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2

3PT
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FIG. 6 Drive Section & Electrical Components 2

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

303PS94060
303PS31040
302NR94010
303NG31160
302HN31660
303PS31020
5MVX111DN003
303PS31100
303PS31080
303PK31040
302LV31480
303PS31010
303PS31070
303PS31090
302K924820
303PS31060
303PS31050
302K931080
303PS31120
7YZM610007++H01

3PS94060
3PS31040
2NR94010
3NG31160
2HN31660
3PS31020
2A806250
3PS31100
3PS31080
3PK31040
2LV31480
3PS31010
3PS31070
3PS31090
2K924820
3PS31060
3PS31050
2K931080
3PS31120
YZ023340

PARTS MOTOR ASSY SP
HOUSING DRIVE
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
GEAR Z30L
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT DRIVE FEED A
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z21R
SHAFT DRIVE FEED B
GEAR Z83R-Z35L
BUSH DRIVE POM
SHAFT CLUTCH FEED
CUT WASHER 4-18
SPRING FEED A
CUT-WASHER 4
PIN DRIVE FEED
PLATE EARTH FEED
WIRE STOPPER
SPONGE WIRE DRIVE
ACCESS.SADDLE

101
102

7BB700308H
7BCW8082C025H01

BB105600
BC042320

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
POLY WASHER 8.2X12X0.25T

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 Wire Section
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FIG. 7 Wire Section

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8

303NF46100
303PS46050
303PS46060
303PS46070
303PS46080
303PT46010
303PT46020
303PZ46010

3NF46100
3PS46050
3PS46060
3PS46070
3PS46080
3PT46010
3PT46020
3PZ46010

Description
部

品

名

称

WIRE PAPER SENSOR
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE FEED MOTOR JOINT
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
WIRE DRAWER MFP

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 8 Accessories

3PT
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102

FIG. 8 Accessories

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3

303PZ02950
303PZ02960
303H321080

3PZ02950
3PZ02960
3H321080

PLATE FULCRUM A
PLATE FULCRUM B
RETAINING PIN TRAY

101
102

7BB780420H
7BB607306H

BB116060
BB105770

+BIND T.T S SCREW 4X20 SR(BLACK)
+TP-CUP M SCREW 3X6 R

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2

2
2
2

2
2
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 9 Options

3PT

504

501

502
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101

101

FIG. 9 Options

3PT

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
1
1

303PT94020
303PT94030
303PT94040

3PT94020
3PT94030
3PT94040

PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
28107310
2BC06980
2BC07020
2BC07110
2C902080
2FM04150
302F729080
302F906230
302F906280
302F909171
302F909210
302FG07020
302G404160
302H702590
302HN06080
302HN31660
302K306100
302K306460
302K329270
302K331230
302K923110
302K924820
302K931080
302K939230
302K994580
302LV31480
302N202011
302NR94010
302P794010
302R406010
302R406020
302R406030
302R406040
302R406050
302R406060
302R406070
302R406100
302R406110
302R406120
302R406130
302R406210
302R424030
302R424050
302R494170
302R494210
303H321080
303JY37220
303LM02132
303LM02170
303LM02230
303M894260

3PT-1
Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

49028101
2BC06980
2BC07020
2BC07110
2C902080
5MVM163DN005
2F729080
2F906230
2F906280
2F909171
2F909210
2FG07020
2G404160
2H702590
2HN06080
2HN31660
2K306100
2K306460
2K329270
2K331230
2K923110
2K924820
2K931080
2K939230
2K994580
2LV31480
2N202011
2NR94010
2P794010
2R406010
2R406020
2R406030
2R406040
2R406050
2R406060
2R406070
2R406100
2R406110
2R406120
2R406130
2R406210
2R424030
2R424050
2R494170
2R494210
3H321080
3JY37220
3LM02132
3LM02170
3LM02230
3M894260

BUSH 8
STOPPER 5
FRONT PULLEY,LIFT DRIVE
GEAR 20
SPRING DEV PUSH
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SPACER DU
PULLEY FEED ASSY
GEAR FEED Z30H
RETARD ROLLER ASSY
PAD BOTTOM
PULLEY,CASSETTE RAIL
DAMPER
BUSH SCREW
PULLEY PICKUP ASSY
JOINT SHAFT CASSETTE
SHAFT PULLEY FEED
BUSH 4
BUSH DU
BUSH DRIVE 8
GEAR Z21L
CUT-WASHER 4
WIRE STOPPER
HOLDER PWB
PARTS SENSOR OPT. SP
BUSH DRIVE POM
CASTER 100 CN
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME FEED UPPER
HOLDER PICKUP
BUSH PICKUP HOLDER
SHAFT FEED DRIVE
SPRING PICKUP
ACTUATOR PAPER EMPTY
GEAR FEED Z26L
FRAME FEED LOW
HOLDER RETARD
FILM RETARD
SPRING RETARD
HOLDER PAPER LIMIT SENSOR
PULLEY MIDDLE
SHAFT MIDDLE
PARTS HOLDER PICK UP ASSY SP
PARTS PRIMARY FEED ASSY SP
RETAINING PIN TRAY
STATIC ELIMINATOR CURSOR
BOLT STOPPER
RUBBER BOLT
SHEET BOLT RUBBER
PARTS SENSOR OPT SP

Part.No.
部品番号

Fig.No.
3
3
3
3
5
1
1
4
4
4
3
2
3
4
4
6
4
4
4
4
4
6
5,6
5
4
6
2
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
1
1
4
4
8
3
2
2
2
5

303NF02270
303NF02280
303NF02290
303NF02301
303NF02310
303NF10140
303NF10170
303NF10300
303NF10320
303NF10330
303NF46100
303NF94091
303NG10240
303NG10350
303NG10380
303NG31160
303NN02220
303P824030
303PK31040
303PS02140
303PS02200
303PS02210
303PS02220
303PS02230
303PS02240
303PS06010
303PS06020
303PS06030
303PS06040
303PS06050
303PS06070
303PS06080
303PS06090
303PS31010
303PS31020
303PS31040
303PS31050
303PS31060
303PS31070
303PS31080
303PS31090
303PS31100
303PS31120
303PS46050
303PS46060
303PS46070
303PS46080
303PS94050
303PS94060
303PT04010
303PT04020

- 20 -

Alternative.
代替部品番号
3NF02270
3NF02280
3NF02290
3NF02301
3NF02310
3NF10140
3NF10170
3NF10300
3NF10320
3NF10330
3NF46100
3NF94091
3NG10240
3NG10350
3NG10380
3NG31160
3NN02220
3P824030
3PK31040
3PS02140
3PS02200
3PS02210
3PS02220
3PS02230
3PS02240
3PS06010
3PS06020
3PS06030
3PS06040
3PS06050
3PS06070
3PS06080
3PS06090
3PS31010
3PS31020
3PS31040
3PS31050
3PS31060
3PS31070
3PS31080
3PS31090
3PS31100
3PS31120
3PS46050
3PS46060
3PS46070
3PS46080
3PS94050
3PS94060
3PT04010
3PT04020

Description
部 品 名 称
LEVER DECK HOOK
SHAFT HOOK FULCRUM
SHAFT HOOK PULLEY
HOLDER DECK HOOK
SPRING DECK HOOK
MOUNT DECK DAMPER
SPRING LIFT STOPPER
PULLEY LIFT WIRE
HOLDER PULLEY
HOLDER DECK SENSOR
WIRE PAPER SENSOR
PARTS MOTOR LIFT DECK SP
STOPPER HOOK
SHEET SWITCH PUSH
CUSHION TRAY
GEAR Z30L
SPRING MACHINE
STOPPER COVER
GEAR Z83R-Z35L
MOUNT PF
PLATE DRAWER
HOLDER DRAWER
ARM MACHINE
ARM DRAWER
MOUNT DRAWER SUB
COVER CONVEYING
GUIDE CONVEYING
GUIDE FEED LOWER
PLATE EARTH PI
GUIDE FEED UPPER
SPRING EARTH FEED
SPRING STOPPER
SPRING CONVEYING
SHAFT CLUTCH FEED
SHAFT DRIVE FEED A
HOUSING DRIVE
PLATE EARTH FEED
PIN DRIVE FEED
CUT WASHER 4-18
SHAFT DRIVE FEED B
SPRING FEED A
GEAR Z21R
SPONGE WIRE DRIVE
WIRE UPPER LIMIT SENSOR
WIRE VERTICAL SENSOR
WIRE FEED MOTOR
WIRE FEED MOTOR JOINT
PARTS ROLLER CONVEYING VF SP
PARTS MOTOR ASSY SP
COVER RIGHT
COVER FRONT DECK

Fig.No.
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
7
5
3
3
3
6
5
1
6
2
5
5
5
5
5
1
1
4
4
4
4
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
4
6
1
1

3PT-1
Part.No.
部品番号
303PT06010
303PT10010
303PT10020
303PT10030
303PT10040
303PT10050
303PT10060
303PT10080
303PT10110
303PT10120
303PT10130
303PT10140
303PT10150
303PT10180
303PT10190
303PT10200
303PT10210
303PT10220
303PT34010
303PT34020
303PT34030
303PT34040
303PT46010
303PT46020
303PT94010
303PT94020
303PT94030
303PT94040
303PZ02120
303PZ02140
303PZ02150
303PZ02950
303PZ02960
303PZ04020
303PZ04030
303PZ06060
303PZ34010
303PZ46010
5MVX111DN003
5MVX111DN007
7SP01000004+H01
7YZM390002++H01
7YZM610007++H01
7YZM610008++H01

Alternative.
代替部品番号
3PT06010
3PT10010
3PT10020
3PT10030
3PT10040
3PT10050
3PT10060
3PT10080
3PT10110
3PT10120
3PT10130
3PT10140
3PT10150
3PT10180
3PT10190
3PT10200
3PT10210
3PT10220
3PT34010
3PT34020
3PT34030
3PT34040
3PT46010
3PT46020
3PT94010
3PT94020
3PT94030
3PT94040
3PZ02120
3PZ02140
3PZ02150
3PZ02950
3PZ02960
3PZ04020
3PZ04030
3PZ06060
3PZ34010
3PZ46010
2A806250
2BT11070
SP136500
YZ012140
YZ023340
YZ037940

Description
部 品 名 称
MOUNT PAPER SENSOR
PLATE DECK FRONT
PLATE DECK REAR
PLATE DECK LOWER
PLATE DECK RIGHT
PLATE DECK LEFT
PLATE DECK BOTTOM
CURSOR END LT
CURSOR DECK
SLIDER DECK
SHAFT DECK LIFT
WIRE LIFT A
WIRE LIFT B
STOPPER PULLEY
GUIDE RETARD DECK
HOLDER DECK REAR
SPACER DECK LIFT
GEAR DAMPER 100
LABEL CASSETTE OPERATION
LABEL PAPER LIMIT
LABEL PAPER A4
LABEL PAPER LT
WIRE VERTICAL SENSOR JOINT
WIRE CASSETTE SIZE JOINT
PARTS PWB PF MAIN ASSY SP
PARTS DEHUMIDIFINR 100 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 120 SET SP
PARTS DEHUMIDIFINR 240 SET SP
MOUNT FOOT REAR
PIN FULCRUM PF
MOUNT DRAWER LOWER
PLATE FULCRUM A
PLATE FULCRUM B
COVER LEFT
COVER REAR
STRAP CONVEYING
LABEL CASSETTE 3
WIRE DRAWER MFP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
SW.PUSH
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE

Fig.No.
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
7
7
5
9
9
9
2
2
5
8
8
1
1
1
1
7
2,3,4,6
4
4
5
6
5
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FIG. 1 Covers
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FIG. 1 Covers

3R3

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9

303R304010
303R304040
303R304020
303R304030
303R302040
302FZ25740
303R334010
302H918021
303MX02021

3R304010
3R304040
3R304020
3R304030
3R302040
2FZ25740
3R334010
2H918021
3MX02021

COVER FRONT
COVER FRONT B
COVER REAR A
COVER REAR B
ARM PF COVER
STOPPER 4
LABEL SIZE DIRECTION
PLATE ORIGINAL
CUSHION ORIGINAL MAT A

101

7BB282308H

BB111240

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames

3R3-1

6
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4
5
6
3
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1

9
10
11
101
101

101

11
101
101

7
7

101

8
7

8
7
8
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8

FIG. 2 Frames

3R3-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

303R302010
303R402020
3V2NM18990
302F928290
3HK10030
3HK10060
303PH02030
303MX02031
303R302020
303R302030
303R302050

3R302010
3R402020
2NM18990
2F928290
3HK10030
3HK10060
3PH02030
3MX02031
3R302020
3R302030
3R302050

BASE DP
STOPPER BASE
SPRING-COMPRESSION EXIT
SHAFT EJECT PULLEY
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
SPONGE ORIGINAL MAT FILM
CUSHION ORIGINAL MAT B
HINGE LEFT
HINGE RIGHT
PLATE HINGE

101

7BB202310H

BB063420

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

称

Notes

Revision

備

改

考

1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Table Assy

3R3
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13

5
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1

6
15

10
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14
A01

11
2
7

8

101
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FIG. 3 Table Assy

3R3

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

303R394010
•303R306010
•303R306020
•303R306030
•303R306040
•303R306050
•303R306060
•303R306070
•303R306080
•303R306090
•303R306100
•303R394050
•303R334020
•303R334040
•303R346020
•302P794010

3R394010
3R306010
3R306020
3R306030
3R306040
3R306050
3R306060
3R306070
3R306080
3R306090
3R306100
3R394050
3R334020
3R334040
3R346020
2P794010

PARTS TABLE MAIN ASSY SP
TABLE MAIN
COVER TABLE
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
COVER CURSOR
GEAR DETECTION
ACTUATOR SIZE DETECTION
COVER SIZE SWITCH
SHEET SIZE SWITCH
SPRING SIZE SWITCH
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
LABEL FACE UP
LABEL CAUTION
WIRE TABLE
PARTS SENSOR OPT. SP

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Paper Feed Section

3R3
19
38
20

24

24

36

37

22
25
21

25

35

33

26

33

23

36

33

34

33
33

101
101

6

2
11
A01

17

9
18

16

13

16

14

10

17

4

8
4
5

6
12

3
29

7

28

15
28
27
33

1
32
31

33
31
30
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101

A02

FIG. 4 Paper Feed Section

3R3-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A02
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

303R394020
•3V2NM18130
•3V2NM18190
•3V2NM18610
•3V2NM18631
•3V2NM18640
•3V2NM18650
•302R494420
•3V2NM18690
•3V2NM18710
•3V2NM18780
•3V2NM18800
•302K306460
•302H702590
•3HK07270
•3V2NM07080
•5MVX111DN003
•7BP512010B0CH01
•302R494430
303R394030
•302LW07100
•302LW07120
•303K507102
•303LJ07030
•303LJ07090
•303LJ24140
•3V2NM18560
•3V2NM18660
3V2NM18520
303LJ02070
303R324070
303R324080
3V2NM18550
303LJ24110
3V2NM18240
3V2NM18530
3V2NM18280
3V2NM18290
3V2NM18270
303R324020

3R394020
2NM18130
2NM18190
2NM18610
2NM18631
2NM18640
2NM18650
2R494420
2NM18690
2NM18710
2NM18780
2NM18800
2K306460
2H702590
3HK07270
2NM07080
2A806250
BP126160
2R494430
3R394030
2LW07100
2LW07120
3K507102
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24140
2NM18560
2NM18660
2NM18520
3LJ02070
3R324070
3R324080
2NM18550
3LJ24110
2NM18240
2NM18530
2NM18280
2NM18290
2NM18270
3R324020

PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP
LEVER FEED ROLLER
HOLDER PICKUP B
GEAR PICKUP 18
GEAR Z13S
SHAFT PICKUP
STOPPER PAPER
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
SHAFT ROLLER PF
GEAR Z18S FEED ROLLER
SPRING-TORSION LF
PULLEY PF
BUSH 4
BUSH SCREW
COLLAR PF
COLLAR S SPRING
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PARALLEL PIN 2.0X10
PARTS PULLEY PAPER FEED ASSY SP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
PAD SEPARATION
CUSHION PAD
PAD FRONT SEP
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SPRING PAD
CUSHION MOUNT PAD
HOLDER PAD
GUIDE READING
SPRING READING
GUIDE READING UPPER
GUIDE LOWER RIGHT
SPRING-COMPRESSION CONVEYING
SHAFT CONVEYING
PULLEY CONVEYING
GUIDE LOWER LEFT
SPRING-COMPRESSION REGIST A
SPRING-COMPRESSION REGIST B
SHAFT CONVEYING
LEVER REGIST

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Design-chg.

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
7
1
2
2
1
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 5 Paper Conveying Section 1

3R3
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4
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8
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8
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FIG. 5 Paper Conveying Section 1

3R3-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3V2NM18110
3V2NM18260
302M518180
3V2NM18150
3V2NM18140
303R394070
303R394060
302H702590
5MVX111DN003
302H024370
3V2NM18400
5AAVCLTCH018
302K394350
303R394080
303R394090
3V2NM18370
3V2NM18820
3V2NM18860
302LV06040
303M824200
303M824210
3V2NM18900
3V2NM18920
3V2NM18880
3V2NM18730
303M824130
303LL24190
303LJ28040
3V2NM18360
3V2NM18090
3V2NM18060
3V2NM18100

2NM18110
2NM18260
2M518180
2NM18150
2NM18140
3R394070
3R394060
2H702590
2A806250
2H024370
2NM18400
2A806910
2K394350
3R394080
3R394090
2NM18370
2NM18820
2NM18860
2LV06040
3M824200
3M824210
2NM18900
2NM18920
2NM18880
2NM18730
3M824130
3LL24190
3LJ28040
2NM18360
2NM18090
2NM18060
2NM18100

HOUSING CONVEYING
ACTUATOR TIMING
SPRING-TORSION SET
PLATE EARTH B
PLATE EARTH A
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSH 6 EW
GEAR Z22S ONEWAY
ONE WAY CLUTCH/A-49 MPF A4
PARTS GEAR Z22S EXIT SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PARTS ROLLER LOOP SP
GEAR Z22S
GUIDE SEPARATE
LEVER SEPARATE
SPRING PICKUP
SHAFT PULLEY
PULLEY CONVEYING BK
HOLDER PULLEY
SHAFT LOOP
LEVER LOOP B
GUIDE UPPER
SHAFT GUIDE READING
PULLEY GUIDE READING
STATIC ELIMINATOR
GEAR Z40S
BUSH PF
ACTUATOR PUSH
SPRING-COMPRESSION RELEASE

101
102
103
104

7BP512012B0CH01
7BP512016B0CH01
7BB600306H
7BB200308H

BP126440
BP126140
BB105730
BB105660

PARALLEL PIN 2.0X12
PARALLEL PIN 2.0X16
+BIND M SCREW 3X6 R
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Paper Conveying Section 2
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FIG. 6 Paper Conveying Section 2
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3V2NM18890
3V2NM18970
3V2NM18120
3V2NM18940
3V2NM18960
3HK07240
3V2NM18980
303R307020
3V2NM18750
3V2NM18790
3V2NM18620
3V2NM18170
3V2NM18760
3V2NM18160
303R307010
3V2NM18180
3V2NM18580

2NM18890
2NM18970
2NM18120
2NM18940
2NM18960
3HK07240
2NM18980
3R307020
2NM18750
2NM18790
2NM18620
2NM18170
2NM18760
2NM18160
3R307010
2NM18180
2NM18580

3R3
Description
部

品

名

称

ARM SPRING A
SPRING-COMPRESSION ARM B
GUIDE LOOP
ARM SPRING B
SPRING-COMPRESSION ARM A
FRICTION PLATE LF
LABEL LOOP
GUIDE PF
ACTUATOR ORIGINAL
ACTUATOR PF
SPRING-TORSION PF
HOOK PAPER FEED R
SPRING HOOK
HOOK PAPER FEED F
COVER PF
CUSHION PF
FRICTION PLATE STOPPER PAPER

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 Drive Section & Electrical Components

3R3
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12 102

1
9

21
19

101
101
101

18

16

4
11
101

11

5

6
3
101

101

13
23

14
103

22

7

15
102

10
24
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101

20
8

FIG. 7 Drive Section & Electrical Components
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3R3
Description
部

品

名

称

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

302NM94230
•303K502200
•3V2NM18070
•3V2NM18320
•3V2NM18330
•3V2NM18340
•3V2NM18350
•3V2NM18500
•3V2NM18870
•303M894260
303R394040
303M894260
303LJ02100
3V2NM18840
3V2NM18950
3V2NM18830
3V2NM18310
302KY94140
3V2NM18390
3V2NM18380
3V2NM18080
302H024370
M2105020
M21A7010
3HK27050

2NM94230
3K502200
2NM18070
2NM18320
2NM18330
2NM18340
2NM18350
2NM18500
2NM18870
3M894260
3R394040
3M894260
3LJ02100
2NM18840
2NM18950
2NM18830
2NM18310
2KY94140
2NM18390
2NM18380
2NM18080
2H024370
M2105020
M21A7010
3HK27050

PARTS DRIVE ASSY A SP
ACTUATOR BASE
GUIDE WIRE A
COVER DRIVE
GEAR Z51S
GEAR Z50S
GEAR Z54S-Z33S
GEAR Z54S-Z33S B
LEVER LOOP A
PARTS SENSOR OPT SP
PARTS PWB DP CONNECT ASSY SP
PARTS SENSOR OPT SP
PLATE EARTH MOTOR
SHAFT CAM
GEAR Z32S PI
CAM LOOP
MOUNT DRIVE B
PARTS MOTOR ROTARY SP
GEAR Z35S
GEAR Z51S-Z17S
GUIDE WIRE B
BUSH 6 EW
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115
CORE 8-16X10

101
102
103

7BB600306H
7BB200308H
7BB202310H

BB105730
BB105660
BB063420

+BIND M SCREW 3X6 R
+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 8 Wire Section

3R3
A
A

YC6
DP_FEEDSW
GND
DP_REGSW_TMGSW
DP_SETSW

A1
A2
A3
A4

1
2
3
4

GND
DP_OPENSW
DP_JHPSW_EXITSW
DP_VSIZESW
DP_HSIZESW
DP_DET
3.3V2
GND
3.3V2
3.3V3
GND

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A16
A17
A18

16
17
18

DP_SEL
NC
NC

A
18
17
16
15
14

1
2
3
4
5

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4
3
2
1

YC2
4
3
2
1

DP_FEEDSW
GND
DP_REGSW_TMGSW
DP_SETSW

YC6

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YC1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DP_OPENSW
DP_JHPSW_EXITSW
DP_VSIZESW
DP_HSIZESW
DP_DET
3.3V2
GND
3.3V2
3.3V3

3.3V2_LED
GND
DP_FEEDSW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPFS

3.3V2_LED
GND
DP_TMGSW

4
5
6

4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPRS

3.3V3_LED
GND
DP_SETSW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOS

3.3V2_LED
GND
DP_OPENSW

4
5
6

4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOCS

3.3V2_LED
GND
DP_JHPSW_EXITSW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPFSS

3.3V2_LED
GND
DP_VSIZESW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOLS

3.3V2
DP_WSIZE
GND
NC

4
5
6
7

4
5
6
7

3
2
1

3
2
1

3.3V
Vout
GND

DPOWS

3.3V2
DP_FEEDSW
GND
NC

1
2
3
4

3.3V2
DP_TMGSW
GND

1
2
3

YC5

2

YC4

DPMPWB

Relay

Relay

EPWB

Relay

YC3

YC8

1

YC7
B
B

B
1
2
3
4
5

18
17
16
15
14

FEED_CL
24V
CIS_FAN
24V
MOTOR_FAN
24V
CONV_/B

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

1
2
3
4
5
6
7

13

6

CONV_B
CONV_/A

B8
B9

8
9

12
11

7
8

CONV_A

B10

10

10

9

FEED_/B

B11

11

9

10

FEED_B
FEED_/A

B12
B13

12
13

8
7

11
12

FEED_A

B14

14

6

13

EXIT_/B
EXIT_/A
EXIT_B
EXIT_A

B15
B16
B17
B18

15
16
17
18

5
4
3
2
1

14
15
16
17
18

24V2
NC
24V6_IL

1
2
3

1
2
3

24V6
24V6
GND
GND
SHD_SIR_PAGEST
SHD_SIR_SEL
SHD_SIR_SCLK
SHD_SIR_SDO
SHD_SIR_SDI
SHD_SIR_OVM
SHD_SIR_RDY
DP_CISTMG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

YC38
1
2
3

1
2
3

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Relay

YC7
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6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

FEED_/B

4
3
2
1

1
2
3
4

4
3
2
1

EXIT_/B
EXIT_/A
EXIT_B
EXIT_A

CONV_/B
CONV_B
CONV_/A

DPCM

CONV_A

FEED_B
FEED_/A

DPFM

FEED_A

DPFSM

FIG. 8 Wire Section

3R3

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2

303R346010
303R346030

3R346010
3R346030

Description
部

品

名

称

WIRE INTERFACE
WIRE SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1

1
1

1
1

1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 9 Maintenance Kits
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1702P60UN0

072P60UN

3R3-1
Description
部

品

名

MK-3140/MAINTENANCE KIT
PARTS DP PAD ASSY SP
DP PULLY ASSY

称
OPTION

Notes

Revision

備

改

考
1:Add
1:Add
1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 18 -

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
1702P60UN0
302F928290
302FZ25740
302H024370
302H702590
302H918021
302K306460
302K394350
302KY94140
302LV06040
302LW07100
302LW07120
302M518180
302NM94230
302P794010
302R494420
302R494430
303K502200
303K507102
303LJ02070
303LJ02100
303LJ07030
303LJ07090
303LJ24110
303LJ24140
303LJ28040
303LL24190
303M824130
303M824200
303M824210
303M894260
303MX02021
303MX02031
303PH02030
303R302010
303R302020
303R302030
303R302040
303R302050
303R304010
303R304020
303R304030
303R304040
303R306010
303R306020
303R306030
303R306040
303R306050
303R306060
303R306070
303R306080

3R3-1
Alternative.
代替部品番号
072P60UN
2F928290
2FZ25740
2H024370
2H702590
2H918021
2K306460
2K394350
2KY94140
2LV06040
2LW07100
2LW07120
2M518180
2NM94230
2P794010
2R494420
2R494430
3K502200
3K507102
3LJ02070
3LJ02100
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24110
3LJ24140
3LJ28040
3LL24190
3M824130
3M824200
3M824210
3M894260
3MX02021
3MX02031
3PH02030
3R302010
3R302020
3R302030
3R302040
3R302050
3R304010
3R304020
3R304030
3R304040
3R306010
3R306020
3R306030
3R306040
3R306050
3R306060
3R306070
3R306080

Description
部 品 名 称
MK-3140/MAINTENANCE KIT
SHAFT EJECT PULLEY
STOPPER 4
BUSH 6 EW
BUSH SCREW
PLATE ORIGINAL
BUSH 4
PARTS GEAR Z22S EXIT SP
PARTS MOTOR ROTARY SP
SPRING PICKUP
PAD SEPARATION
CUSHION PAD
SPRING-TORSION SET
PARTS DRIVE ASSY A SP
PARTS SENSOR OPT. SP
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
PARTS PULLEY PAPER FEED ASSY SP
ACTUATOR BASE
PAD FRONT SEP
SPRING READING
PLATE EARTH MOTOR
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SHAFT CONVEYING
SPRING PAD
STATIC ELIMINATOR
PULLEY GUIDE READING
SHAFT GUIDE READING
SHAFT PULLEY
PULLEY CONVEYING BK
PARTS SENSOR OPT SP
CUSHION ORIGINAL MAT A
CUSHION ORIGINAL MAT B
SPONGE ORIGINAL MAT FILM
BASE DP
HINGE LEFT
HINGE RIGHT
ARM PF COVER
PLATE HINGE
COVER FRONT
COVER REAR A
COVER REAR B
COVER FRONT B
TABLE MAIN
COVER TABLE
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
COVER CURSOR
GEAR DETECTION
ACTUATOR SIZE DETECTION
COVER SIZE SWITCH

Part.No.
部品番号

Fig.No.
9
2
1
5,7
4,5
1
4
5
7
5
4
4
5
7
3
4
4
7
4
4
7
4
4
4
4
5
5
5
5
5
7
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3

303R306090
303R306100
303R307010
303R307020
303R324020
303R324070
303R324080
303R334010
303R334020
303R334040
303R346010
303R346020
303R346030
303R394010
303R394020
303R394030
303R394040
303R394050
303R394060
303R394070
303R394080
303R394090
303R402020
3HK07240
3HK07270
3HK10030
3HK10060
3HK27050
3V2NM07080
3V2NM18060
3V2NM18070
3V2NM18080
3V2NM18090
3V2NM18100
3V2NM18110
3V2NM18120
3V2NM18130
3V2NM18140
3V2NM18150
3V2NM18160
3V2NM18170
3V2NM18180
3V2NM18190
3V2NM18240
3V2NM18260
3V2NM18270
3V2NM18280
3V2NM18290
3V2NM18310
3V2NM18320
3V2NM18330
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Alternative.
代替部品番号
3R306090
3R306100
3R307010
3R307020
3R324020
3R324070
3R324080
3R334010
3R334020
3R334040
3R346010
3R346020
3R346030
3R394010
3R394020
3R394030
3R394040
3R394050
3R394060
3R394070
3R394080
3R394090
3R402020
3HK07240
3HK07270
3HK10030
3HK10060
3HK27050
2NM07080
2NM18060
2NM18070
2NM18080
2NM18090
2NM18100
2NM18110
2NM18120
2NM18130
2NM18140
2NM18150
2NM18160
2NM18170
2NM18180
2NM18190
2NM18240
2NM18260
2NM18270
2NM18280
2NM18290
2NM18310
2NM18320
2NM18330

Description
部 品 名 称
SHEET SIZE SWITCH
SPRING SIZE SWITCH
COVER PF
GUIDE PF
LEVER REGIST
GUIDE READING UPPER
GUIDE LOWER RIGHT
LABEL SIZE DIRECTION
LABEL FACE UP
LABEL CAUTION
WIRE INTERFACE
WIRE TABLE
WIRE SENSOR
PARTS TABLE MAIN ASSY SP
PARTS HOLDER PICKUP ASSY SP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
PARTS PWB DP CONNECT ASSY SP
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PARTS ROLLER LOOP SP
STOPPER BASE
FRICTION PLATE LF
COLLAR PF
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
CORE 8-16X10
COLLAR S SPRING
ACTUATOR PUSH
GUIDE WIRE A
GUIDE WIRE B
BUSH PF
SPRING-COMPRESSION RELEASE
HOUSING CONVEYING
GUIDE LOOP
LEVER FEED ROLLER
PLATE EARTH A
PLATE EARTH B
HOOK PAPER FEED F
HOOK PAPER FEED R
CUSHION PF
HOLDER PICKUP B
PULLEY CONVEYING
ACTUATOR TIMING
SHAFT CONVEYING
SPRING-COMPRESSION REGIST A
SPRING-COMPRESSION REGIST B
MOUNT DRIVE B
COVER DRIVE
GEAR Z51S

Fig.No.
3
3
6
6
4
4
4
1
3
3
8
3
8
3
4
4
7
3
5
5
5
5
2
6
4
2
2
7
4
5
7
7
5
5
5
6
4
5
5
6
6
6
4
4
5
4
4
4
7
7
7

3R3-1
Part.No.
部品番号
3V2NM18340
3V2NM18350
3V2NM18360
3V2NM18370
3V2NM18380
3V2NM18390
3V2NM18400
3V2NM18500
3V2NM18520
3V2NM18530
3V2NM18550
3V2NM18560
3V2NM18580
3V2NM18610
3V2NM18620
3V2NM18631
3V2NM18640
3V2NM18650
3V2NM18660
3V2NM18690
3V2NM18710
3V2NM18730
3V2NM18750
3V2NM18760
3V2NM18780
3V2NM18790
3V2NM18800
3V2NM18820
3V2NM18830
3V2NM18840
3V2NM18860
3V2NM18870
3V2NM18880
3V2NM18890
3V2NM18900
3V2NM18920
3V2NM18940
3V2NM18950
3V2NM18960
3V2NM18970
3V2NM18980
3V2NM18990
5AAVCLTCH018
5MVX111DN003
7BP512010B0CH01
M2105020
M21A7010

Alternative.
代替部品番号
2NM18340
2NM18350
2NM18360
2NM18370
2NM18380
2NM18390
2NM18400
2NM18500
2NM18520
2NM18530
2NM18550
2NM18560
2NM18580
2NM18610
2NM18620
2NM18631
2NM18640
2NM18650
2NM18660
2NM18690
2NM18710
2NM18730
2NM18750
2NM18760
2NM18780
2NM18790
2NM18800
2NM18820
2NM18830
2NM18840
2NM18860
2NM18870
2NM18880
2NM18890
2NM18900
2NM18920
2NM18940
2NM18950
2NM18960
2NM18970
2NM18980
2NM18990
2A806910
2A806250
BP126160
M2105020
M21A7010

Description
部 品 名 称
GEAR Z50S
GEAR Z54S-Z33S
GEAR Z40S
GEAR Z22S
GEAR Z51S-Z17S
GEAR Z35S
GEAR Z22S ONEWAY
GEAR Z54S-Z33S B
GUIDE READING
GUIDE LOWER LEFT
SPRING-COMPRESSION CONVEYING
CUSHION MOUNT PAD
FRICTION PLATE STOPPER PAPER
GEAR PICKUP 18
SPRING-TORSION PF
GEAR Z13S
SHAFT PICKUP
STOPPER PAPER
HOLDER PAD
SHAFT ROLLER PF
GEAR Z18S FEED ROLLER
GUIDE UPPER
ACTUATOR ORIGINAL
SPRING HOOK
SPRING-TORSION LF
ACTUATOR PF
PULLEY PF
GUIDE SEPARATE
CAM LOOP
SHAFT CAM
LEVER SEPARATE
LEVER LOOP A
LEVER LOOP B
ARM SPRING A
HOLDER PULLEY
SHAFT LOOP
ARM SPRING B
GEAR Z32S PI
SPRING-COMPRESSION ARM A
SPRING-COMPRESSION ARM B
LABEL LOOP
SPRING-COMPRESSION EXIT
ONE WAY CLUTCH/A-49 MPF A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PARALLEL PIN 2.0X10
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115

Fig.No.
7
7
5
5
7
7
5
7
4
4
4
4
6
4
6
4
4
4
4
4
4
5
6
6
4
6
4
5
7
7
5
7
5
6
5
5
6
7
6
6
6
2
5
4,5
4
7
7
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FIG. 1 Covers

3R4

3
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1

2

6
6
6
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FIG. 1 Covers

3R4

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6

303R404010
303R404040
303R404020
303R404030
302H918021
303MX02021

3R404010
3R404040
3R404020
3R404030
2H918021
3MX02021

COVER FRONT
COVER FRONT B
COVER REAR A
COVER REAR B
PLATE ORIGINAL
CUSHION ORIGINAL MAT A

101

7BB282308H

BB111240

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
4

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames

3R4-1
16
15
14
15

13

16
13

19

17

18

1

9

2

3

2

7
4
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101
101

10

101

8
20
11

101
101

12
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11

12

12
11
12
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101

FIG. 2 Frames

3R4-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

303R402010
303M824210
303M824200
303M424190
303M824121
303J906031
302H008140
303R404050
303R402030
303R302030
303PH02030
303MX02031
3V2NM18990
302F928290
3HK10030
3HK10060
303R402020
303R424260
303R424270
303R302050

3R402010
3M824210
3M824200
3M424190
3M824121
3J906031
2H008140
3R404050
3R402030
3R302030
3PH02030
3MX02031
2NM18990
2F928290
3HK10030
3HK10060
3R402020
3R424260
3R424270
3R302050

BASE DP
PULLEY CONVEYING BK
SHAFT PULLEY
HOLDER LEFT PULLEY
HOLDER RIGHT PULLEY
SPRING SEPARATION
SPRING BYPASSFFED
COVER BASE
HINGE LEFT
HINGE RIGHT
SPONGE ORIGINAL MAT FILM
CUSHION ORIGINAL MAT B
SPRING-COMPRESSION EXIT
SHAFT EJECT PULLEY
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
STOPPER BASE
SHEET LEFT READING F
SHEET LEFT READING R
PLATE HINGE

101

7BB202310H

BB063420

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

称

Notes

Revision

備

改

考

1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
6
6
3
3
3
3
1
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
1
2

1
6
6
3
3
3
3
1
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
1
2

1
6
6
3
3
3
3
1
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
1
2

1
6
6
3
3
3
3
1
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Table Assy

3R4

4
12

13

5

3
1

6
15

10
9

14
A01

11
2
7

8

101
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FIG. 3 Table Assy
Ref.
No.
番号

Part.No.
部品番号

3R4
Alternative.
代替部品番号

Description
部

品

名

称

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

303R494020
•303R306010
•303R306020
•303R306030
•303R306040
•303R306050
•303R306060
•303R306070
•303R306080
•303R306090
•303R306100
•303R394050
•303R334020
•303R434020
•303R446020
•302P794010

3R494020
3R306010
3R306020
3R306030
3R306040
3R306050
3R306060
3R306070
3R306080
3R306090
3R306100
3R394050
3R334020
3R434020
3R446020
2P794010

PARTS TABLE MAIN ASSY SP
TABLE MAIN
COVER TABLE
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
COVER CURSOR
GEAR DETECTION
ACTUATOR SIZE DETECTION
COVER SIZE SWITCH
SHEET SIZE SWITCH
SPRING SIZE SWITCH
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
LABEL FACE UP
LABEL CAUTION CIS
WIRE TABLE
PARTS SENSOR OPT. SP

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Paper Feed Section

3R4-1
30
23

25

27

27
28

28

24

29
32

101

31

37

101

101

11
9

8

34

A01
7

10

6

19

12
14

15

13

15
5

19

14
18

20

21

15
16

4
2

17
22

20

35
36

3

1

18

33

32
31
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A02

26

101

FIG. 4 Paper Feed Section

3R4-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A02
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

303R494010
•302R494420
•303R407120
•302K306460
•303P707080
•303R407050
•303R407200
•5MBP1612WWLD
•3BR07040
•302R424270
•7BP512008B0CH01
•68721640
•302KK06051
•303P707040
•302H702590
•5MVX111DN003
•303P707050
•303P707070
•303R407030
•303R407060
•303P707060
•3V2NM18130
•303R407130
303R394030
•302LW07120
•303K507102
•303LJ07030
•303LJ07090
•303LJ24140
•3V2NM18560
•3V2NM18660
•302LW07100
303M824130
303LL24190
303R424220
303R407080
303R424160
302K994580
3HK07240

3R494010
2R494420
3R407120
2K306460
3P707080
3R407050
3R407200
E1116120
3BR07040
2R424270
BP126150
68721640
2KK06051
3P707040
2H702590
2A806250
3P707050
3P707070
3R407030
3R407060
3P707060
2NM18130
3R407130
3R394030
2LW07120
3K507102
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24140
2NM18560
2NM18660
2LW07100
3M824130
3LL24190
3R424220
3R407080
3R424160
2K994580
3HK07240

PARTS HOLDER PICUP ASSY SP
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
PULLEY FEED
BUSH 4
BELT FEED
HOLDER PICKUP
SHAFT ROLLER PF
SPRING PIN/M1.6 X 12 SUS-DP
PULLEY,PAPER FEED
ONE-WAY CLUTCH 6
PARALLEL PIN 2.0X8
PULLEY 20,DUPLEX CONVEYING
TORQUE LIMITER 340
HOLDER TORQUE LIMITER
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
SHAFT STOPPER
GEAR STOPPER
STOPPER PAPER B
GUIDE PF SHAFT
STOPPER PAPER
LEVER FEED ROLLER
SHAFT PICKUP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
CUSHION PAD
PAD FRONT SEP
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SPRING PAD
CUSHION MOUNT PAD
HOLDER PAD
PAD SEPARATION
SHAFT GUIDE READING
PULLEY GUIDE READING
GUIDE READING
GUIDE UPPER
SPRING EARTH REGIST
PARTS SENSOR OPT. SP
FRICTION PLATE LF

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.
1:Part No-chg.

1:Part No-chg.

1:Others

1:Others

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 5 Paper Conveying Section 1

3R4
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7
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101
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22
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4
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15

5
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101

5
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5
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A
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5
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6
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A
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FIG. 5 Paper Conveying Section 1

3R4

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

303R424010
303R431030
303R494070
302H702590
5MVX111DN003
303R431190
302H024370
302P794010
303R424200
302K994580
302K931080
303R424110
303R494080
303H321070
303R424150
303R424130
303R494100
303R494090
303R431150
303R431090
303R494110
303R431080
303R431270
303R431020
303R431070
303R431260
303LJ28040
303R431180
303R431210
303R431160
303LJ02070
7YZM610001++H01
7YZM210009++H01
302P794010
303R431140
302K931080
303R434010

3R424010
3R431030
3R494070
2H702590
2A806250
3R431190
2H024370
2P794010
3R424200
2K994580
2K931080
3R424110
3R494080
3H321070
3R424150
3R424130
3R494100
3R494090
3R431150
3R431090
3R494110
3R431080
3R431270
3R431020
3R431070
3R431260
3LJ28040
3R431180
3R431210
3R431160
3LJ02070
YZ010230
YZ126740
2P794010
3R431140
2K931080
3R434010

HOUSING CONVEYING
PLATE EARTH
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
BUSH SCREW
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR Z22 L
BUSH 6 EW
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER CCD SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
WIRE STOPPER
PLATE EARTH CCD TIMING
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
CUSHION FEED SHIFT GUIDE
ACTUATOR EXIT
SPRING EXIT
PARTS ROLLER CONVEYING CIS SP
PARTS ROLLER REGIST SP
GEAR REGIST Z15S
GEAR Z23R ONEWAY
PARTS ROLLER EXIT SP
SPRING EARTH SEAL
SPRING EARTH EXIT
COVER DRIVE
GEAR CONVEYING Z57R
GEAR Z34R
STATIC ELIMINATOR
HOLDER DIAL
SHAFT DRIVE
DIAL JAM REMOVEMENT Z23L
SPRING READING
ACCESS SADDLE
ACCESS.EDGING
PARTS SENSOR OPT. SP
SPRING EARTH SENSOR
WIRE STOPPER
LABEL JAM

101
102

7BB200308H
7BP512010B0CH01

BB105660
BP126160

+BIND T.T P SCREW 3X8
PARALLEL PIN 2.0X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
5
11
5
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
1
5
11
5
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
1
5
11
5
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
1
5
11
5
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Paper Conveying Section 2

3R4-1
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21

FIG. 6 Paper Conveying Section 2
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3R4-1
Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

303R407020
303R407210
303R407190
303R407230
303R407110
303R407180
3V2NM18170
3V2NM18160
303R407070
303R407100
303R407160
303LL07170
303R407170
303M824220
303R494060
303R407090
303M407330
302K324450
302FB09830
303R407140
2BL06190
36222250
303R407150
2CK17050
303H316360
303R407010
303R334010
303R407250

3R407020
3R407210
3R407190
3R407230
3R407110
3R407180
2NM18170
2NM18160
3R407070
3R407100
3R407160
3LL07170
3R407170
3M824220
3R494060
3R407090
3M407330
2K324450
2FB09830
3R407140
2BL06190
36222250
3R407150
2CK17050
3H316360
3R407010
3R334010
3R407250

GUIDE PF
SHEET CIS ROLLER R
SHEET CIS ROLLER
SHEET REGIST R
SHEET REGIST
PLATE EARTH CIS ROLLER R
HOOK PAPER FEED R
HOOK PAPER FEED F
SPRING HOOK
ACTUATOR ORIGINAL
MOUNT PULLEY
SPRING REGISTRATION
SHAFT REGIST
PULLEY REGISTRATION BK
PARTS ROLLER CIS SP
ARM CIS ROLLER
PLATE EARTH CIS ROLLER
BUSH 6
CUT WASHER 4
SHAFT CIS IDLE
GEAR Z25 FEED
GEAR 30,IDLE
HOLDER GEAR
GEAR IDLE Z14S
SPRING CONVEYING
COVER PF
LABEL SIZE DIRECTION
SPRING CONVEYING CIS

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Quantity-chg.

1:Add

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 CIS section
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FIG. 7 CIS section

3R4

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

303R494030
303R407220
303R424280
303R424070
303R424170
303R494050
303R424190
303R424120
303R424060
303NW94040

3R494030
3R407220
3R424280
3R424070
3R424170
3R494050
3R424190
3R424120
3R424060
3NW94040

PARTS PWB SHD ASSY SP
SHEET GUIDE ROLLER
PLATE EARTH CIS
SPRING EARTH CIS TIMING
SPRING CIS
PARTS CIS SP
SPACER CIS
GLASS CIS
STOPPER CIS GLASS
PARTS SENSOR OPT. SP

101

7BB200308H

BB105660

+BIND T.T P SCREW 3X8

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
1
2
1
2
1
2
1

1
1
2
1
2
1
2
1
2
1

1
1
2
1
2
1
2
1
2
1

1
1
2
1
2
1
2
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 8 Drive Section & Electrical Components

3R4-1
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FIG. 8 Drive Section & Electrical Components
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3R4-1
Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

303R431010
2FB27160
303R494040
303R431040
303R431230
303LM31040
303R431200
303R431210
303R431050
303R431250
3V2NM18090
303R431060
302NR94010
302H702590
303R431220
303R394040
M2105020
M21A7010
3HK27050

3R431010
2FB27160
3R494040
3R431040
3R431230
3LM31040
3R431200
3R431210
3R431050
3R431250
2NM18090
3R431060
2NR94010
2H702590
3R431220
3R394040
M2105020
M21A7010
3HK27050

MOUNT DRIVE
INTER LOCK SWITCH
PARTS MOTOR PAPER FEED SP
PLATE EARTH MOTOR
SHAFT DRIVE B
GEAR 25R
GEAR CONVEYING Z54R Z32L
SHAFT DRIVE
GEAR FEED Z53R Z33R
GEAR Z32L
BUSH PF
SHAFT CLUTCH
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
BUSH SCREW
HOLDER CLUTCH
PARTS PWB DP CONNECT ASSY SP
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115
CORE 8-16X10

101
102
103
104

7BB700316H
7BB700308H
7BB200308H
7BB202310H

BB106910
BB105600
BB105660
BB063420

+BIND T.T S SCREW 3X16 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X10

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Quantity-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 9 Wire Section

3R4

1
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4

GND
DP_OPENSW
DP_JHPSW_EXITSW
DP_VSIZESW
DP_HSIZESW
DP_DET
3.3V2
GND
3.3V2
3.3V3
GND

A5
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A8
A9
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A13
A14
A15

5
6
7
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DP_SEL
NC
NC

A16
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16
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FEED_CL
24V
CIS_FAN
24V
MOTOR_FAN
24V
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B1
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A
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1
2
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5

Relay

A1
A2
A3
A4

Relay

DP_FEEDSW
GND
DP_REGSW_TMGSW
DP_SETSW

Relay

A

YC6

4
3
2
1

YC2
4
3
2
1

DP_FEEDSW
GND
DP_REGSW_TMGSW
DP_SETSW

YC6

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YC1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DP_OPENSW
DP_JHPSW_EXITSW
DP_VSIZESW
DP_HSIZESW
DP_DET
3.3V2
GND
3.3V2
3.3V3

DPMPWB

3.3V2_LED
GND
DP_FEEDSW

1
2
3

3.3V2_LED
GND
DP_TMGSW

4
5
6

3.3V3_LED
GND
DP_SETSW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOS

3.3V2_LED
GND
DP_OPENSW

4
5
6

4
5
6

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOCS

3.3V2_LED
GND
DP_JHPSW_EXITSW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPES

3.3V2_LED
GND
DP_VSIZESW

1
2
3

1
2
3

3
2
1

3
2
1

3.3V
GND
Vout

DPOLS

3.3V2
DP_WSIZE
GND
NC

4
5
6
7

4
5
6
7

3
2
1

3
2
1

3.3V
Vout
GND

DPOWS

3.3V2
DP_FEEDSW
GND
NC

1
2
3
4

1
2
3
4

3

3
2
1

3
2
1

3.3V
Vout
GND

DPFS

3.3V2
DP_TMGSW
GND

1
2
3

1
2
3

2

3
2
1

3
2
1

3.3V
Vout
GND

DPTS

1
2
3

3.3V
Vout
GND

DPCISS

YC5

2

YC4

YC3

B
1
2
3
4
5

13

6

CONV_B
CONV_/A

B8
B9

8
9

12
11

7
8

CONV_A

B10

10

10

9

FEED_/B

B11

11

9

10

FEED_B
FEED_/A

B12
B13

12
13

8
7

11
12

FEED_A
EXIT_/B
EXIT_/A
EXIT_B
EXIT_A

B14
B15
B16
B17
B18

14
15
16
17
18

6
5
4
3
2
1

13
14
15
16
17
18

24V2
NC
24V6_IL

1
2
3

1
2
3

2
1

1

2
1

FEED_CL
24V

DPFCL

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

CONV_/B

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

CONV_/B

CONV_B
CONV_/A

DPCM

YC8

CONV_A

CONV_B
CONV_/A

YC7

DPFM

CONV_A

YC38

1
2
3

1
2
3

2
1

2
1

24V2
24V6_IL

YC3

ILSW

3.3V2
CIS_TMGSW
GND

3
2
1

3.3V
3.3V
3.3V
NC
GND
OS12
GND
OS11
GND
OS10
GND
OS9
GND
OS8
GND
OS7
GND
OS6
GND
OS5

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
OS4
GND
OS3
GND
OS2
GND
OS1
GND
GND
CLK
GND
VREF
MODE
SP
GND
LED_C_R
LED_C_G
LED_C_B
LED_A

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4

YC2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Relay

24V6
24V6
GND
GND
SHD_SIR_PAGEST
SHD_SIR_SEL
SHD_SIR_SCLK
SHD_SIR_SDO
SHD_SIR_SDI
SHD_SIR_OVM
SHD_SIR_RDY
DP_CISTMG

Relay

YC7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YC1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

24V6
24V6
GND
GND
SHD_SIR_PAGEST
SHD_SIR_SEL
SHD_SIR_SCLK
SHD_SIR_SDO
SHD_SIR_SDI
SHD_SIR_OVM
SHD_SIR_RDY
DP_CISTMG
NC

6

YC5

SHDPWB

DPIF PWB
YC25
GND
HTPDN
LOCKN
GND
RXON
RXOP
GND

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

7

1
2
3
4
5
6
7

YC4
1
2
3
4
5
6
7
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GND
GND
LOCKN
GND
TXON
TXOP
GND

6

1
2
3

YC1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.3V
3.3V
3.3V
NC
GND
OS12
GND
OS11
GND
OS10
GND
OS9
GND
OS8
GND
OS7
GND
OS6
GND
OS5

YC2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GND
OS4
GND
OS3
GND
OS2
GND
OS1
GND
GND
MCK
GND
VREF
NC
TR
GND
LED_R
LED_G
LED_B
LED_A

CIS

FIG. 9 Wire Section

3R4

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7

303R446010
303R446030
303R446040
303R446050
303R446060
303R446070
303R446080

3R446010
3R446030
3R446040
3R446050
3R446060
3R446070
3R446080

Description
部

品

名

称

WIRE INTERFACE
WIRE TIMING SENSOR
WIRE FEED SENSOR
WIRE CIS TIMING SENSOR
WIRE SHD PWB
WIRE CIS FFC
WIRE CIS DATA

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 10 Accessories

3R4

1
2
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101

FIG. 10 Accessories

3R4

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

1
2

303P294010
303R439010

3P294010
3R439010

PARTS PWB DPIF ASSY SP
HOLDER PWB DP IF

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1

1
1

1
1

1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 21 -

FIG. 11 Maintenance Kits
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1703R40UN0

073R40UN

3R4-1
Description
部

品

名

MK-5200/MAINTENANCE KIT
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
PARTS HOLDER PICUP ASSY SP

称
OPTION

Notes

Revision

備

改

考
1:Add
1:Add
1:Add

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
1703R40UN0
36222250
2BL06190
2CK17050
2FB27160
302F928290
302FB09830
302H008140
302H024370
302H702590
302H918021
302K306460
302K324450
302K931080
302K994580
302KK06051
302LW07100
302LW07120
302NR94010
302P794010
302R424270
302R494420
303H316360
303H321070
303J906031
303K507102
303LJ02070
303LJ07030
303LJ07090
303LJ24140
303LJ28040
303LL07170
303LL24190
303LM31040
303M407330
303M424190
303M824121
303M824130
303M824200
303M824210
303M824220
303MX02021
303MX02031
303NW94040
303P294010
303P707040
303P707050
303P707060
303P707070
303P707080
303PH02030

3R4-1
Alternative.
代替部品番号
073R40UN
36222250
2BL06190
2CK17050
2FB27160
2F928290
2FB09830
2H008140
2H024370
2H702590
2H918021
2K306460
2K324450
2K931080
2K994580
2KK06051
2LW07100
2LW07120
2NR94010
2P794010
2R424270
2R494420
3H316360
3H321070
3J906031
3K507102
3LJ02070
3LJ07030
3LJ07090
3LJ24140
3LJ28040
3LL07170
3LL24190
3LM31040
3M407330
3M424190
3M824121
3M824130
3M824200
3M824210
3M824220
3MX02021
3MX02031
3NW94040
3P294010
3P707040
3P707050
3P707060
3P707070
3P707080
3PH02030

Description
部 品 名 称
MK-5200/MAINTENANCE KIT
GEAR 30,IDLE
GEAR Z25 FEED
GEAR IDLE Z14S
INTER LOCK SWITCH
SHAFT EJECT PULLEY
CUT WASHER 4
SPRING BYPASSFFED
BUSH 6 EW
BUSH SCREW
PLATE ORIGINAL
BUSH 4
BUSH 6
WIRE STOPPER
PARTS SENSOR OPT. SP
TORQUE LIMITER 340
PAD SEPARATION
CUSHION PAD
PARTS CLUTCH 35 Z35R SP
PARTS SENSOR OPT. SP
ONE-WAY CLUTCH 6
PARTS PULLEY PICKUP ASSY SP
SPRING CONVEYING
CUSHION FEED SHIFT GUIDE
SPRING SEPARATION
PAD FRONT SEP
SPRING READING
MOUNT PAD
FILM FRONT SEP
SPRING PAD
STATIC ELIMINATOR
SPRING REGISTRATION
PULLEY GUIDE READING
GEAR 25R
PLATE EARTH CIS ROLLER
HOLDER LEFT PULLEY
HOLDER RIGHT PULLEY
SHAFT GUIDE READING
SHAFT PULLEY
PULLEY CONVEYING BK
PULLEY REGISTRATION BK
CUSHION ORIGINAL MAT A
CUSHION ORIGINAL MAT B
PARTS SENSOR OPT. SP
PARTS PWB DPIF ASSY SP
HOLDER TORQUE LIMITER
SHAFT STOPPER
STOPPER PAPER
GEAR STOPPER
BELT FEED
SPONGE ORIGINAL MAT FILM

Part.No.
部品番号

Fig.No.
11
6
6
6
8
2
6
2
5
4,5,8
1
4
6
5
4,5
4
4
4
8
3,5
4
4
6
5
2
4
5
4
4
4
5
6
4
8
6
2
2
4
2
2
6
1
2
7
10
4
4
4
4
4
2

303R302030
303R302050
303R306010
303R306020
303R306030
303R306040
303R306050
303R306060
303R306070
303R306080
303R306090
303R306100
303R334010
303R334020
303R394030
303R394040
303R394050
303R402010
303R402020
303R402030
303R404010
303R404020
303R404030
303R404040
303R404050
303R407010
303R407020
303R407030
303R407050
303R407060
303R407070
303R407080
303R407090
303R407100
303R407110
303R407120
303R407130
303R407140
303R407150
303R407160
303R407170
303R407180
303R407190
303R407200
303R407210
303R407220
303R407230
303R407250
303R424010
303R424060
303R424070

- 23 -

Alternative.
代替部品番号
3R302030
3R302050
3R306010
3R306020
3R306030
3R306040
3R306050
3R306060
3R306070
3R306080
3R306090
3R306100
3R334010
3R334020
3R394030
3R394040
3R394050
3R402010
3R402020
3R402030
3R404010
3R404020
3R404030
3R404040
3R404050
3R407010
3R407020
3R407030
3R407050
3R407060
3R407070
3R407080
3R407090
3R407100
3R407110
3R407120
3R407130
3R407140
3R407150
3R407160
3R407170
3R407180
3R407190
3R407200
3R407210
3R407220
3R407230
3R407250
3R424010
3R424060
3R424070

Description
部 品 名 称
HINGE RIGHT
PLATE HINGE
TABLE MAIN
COVER TABLE
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
COVER CURSOR
GEAR DETECTION
ACTUATOR SIZE DETECTION
COVER SIZE SWITCH
SHEET SIZE SWITCH
SPRING SIZE SWITCH
LABEL SIZE DIRECTION
LABEL FACE UP
PARTS HOLDER PAD ASSY SP
PARTS PWB DP CONNECT ASSY SP
PARTS PWB PAPER SIZE SENSOR ASSY SP
BASE DP
STOPPER BASE
HINGE LEFT
COVER FRONT
COVER REAR A
COVER REAR B
COVER FRONT B
COVER BASE
COVER PF
GUIDE PF
STOPPER PAPER B
HOLDER PICKUP
GUIDE PF SHAFT
SPRING HOOK
GUIDE UPPER
ARM CIS ROLLER
ACTUATOR ORIGINAL
SHEET REGIST
PULLEY FEED
SHAFT PICKUP
SHAFT CIS IDLE
HOLDER GEAR
MOUNT PULLEY
SHAFT REGIST
PLATE EARTH CIS ROLLER R
SHEET CIS ROLLER
SHAFT ROLLER PF
SHEET CIS ROLLER R
SHEET GUIDE ROLLER
SHEET REGIST R
SPRING CONVEYING CIS
HOUSING CONVEYING
STOPPER CIS GLASS
SPRING EARTH CIS TIMING

Fig.No.
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
4
8
3
2
2
2
1
1
1
1
2
6
6
4
4
4
6
4
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
4
6
7
6
6
5
7
7

3R4-1
Part.No.
部品番号
303R424110
303R424120
303R424130
303R424150
303R424160
303R424170
303R424190
303R424200
303R424220
303R424260
303R424270
303R424280
303R431010
303R431020
303R431030
303R431040
303R431050
303R431060
303R431070
303R431080
303R431090
303R431140
303R431150
303R431160
303R431180
303R431190
303R431200
303R431210
303R431220
303R431230
303R431250
303R431260
303R431270
303R434010
303R434020
303R439010
303R446010
303R446020
303R446030
303R446040
303R446050
303R446060
303R446070
303R446080
303R494010
303R494020
303R494030
303R494040
303R494050
303R494060
303R494070

Alternative.
代替部品番号
3R424110
3R424120
3R424130
3R424150
3R424160
3R424170
3R424190
3R424200
3R424220
3R424260
3R424270
3R424280
3R431010
3R431020
3R431030
3R431040
3R431050
3R431060
3R431070
3R431080
3R431090
3R431140
3R431150
3R431160
3R431180
3R431190
3R431200
3R431210
3R431220
3R431230
3R431250
3R431260
3R431270
3R434010
3R434020
3R439010
3R446010
3R446020
3R446030
3R446040
3R446050
3R446060
3R446070
3R446080
3R494010
3R494020
3R494030
3R494040
3R494050
3R494060
3R494070

Description
部 品 名 称
PLATE EARTH CCD TIMING
GLASS CIS
SPRING EXIT
ACTUATOR EXIT
SPRING EARTH REGIST
SPRING CIS
SPACER CIS
HOLDER CCD SENSOR
GUIDE READING
SHEET LEFT READING F
SHEET LEFT READING R
PLATE EARTH CIS
MOUNT DRIVE
COVER DRIVE
PLATE EARTH
PLATE EARTH MOTOR
GEAR FEED Z53R Z33R
SHAFT CLUTCH
GEAR CONVEYING Z57R
SPRING EARTH SEAL
GEAR Z23R ONEWAY
SPRING EARTH SENSOR
GEAR REGIST Z15S
DIAL JAM REMOVEMENT Z23L
HOLDER DIAL
GEAR Z22 L
GEAR CONVEYING Z54R Z32L
SHAFT DRIVE
HOLDER CLUTCH
SHAFT DRIVE B
GEAR Z32L
GEAR Z34R
SPRING EARTH EXIT
LABEL JAM
LABEL CAUTION CIS
HOLDER PWB DP IF
WIRE INTERFACE
WIRE TABLE
WIRE TIMING SENSOR
WIRE FEED SENSOR
WIRE CIS TIMING SENSOR
WIRE SHD PWB
WIRE CIS FFC
WIRE CIS DATA
PARTS HOLDER PICUP ASSY SP
PARTS TABLE MAIN ASSY SP
PARTS PWB SHD ASSY SP
PARTS MOTOR PAPER FEED SP
PARTS CIS SP
PARTS ROLLER CIS SP
PARTS ROLLER CONVEYING A SP

Part.No.
部品番号

Fig.No.
5
7
5
5
4
7
7
5
4
2
2
7
8
5
5
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5,8
8
8
8
5
5
5
3
10
9
3
9
9
9
9
9
9
4
3
7
8
7
6
5

303R494080
303R494090
303R494100
303R494110
3BR07040
3HK07240
3HK10030
3HK10060
3HK27050
3V2NM18090
3V2NM18130
3V2NM18160
3V2NM18170
3V2NM18560
3V2NM18660
3V2NM18990
5MBP1612WWLD
5MVX111DN003
68721640
7BP512008B0CH01
7YZM210009++H01
7YZM610001++H01
M2105020
M21A7010

- 24 -

Alternative.
代替部品番号
3R494080
3R494090
3R494100
3R494110
3BR07040
3HK07240
3HK10030
3HK10060
3HK27050
2NM18090
2NM18130
2NM18160
2NM18170
2NM18560
2NM18660
2NM18990
E1116120
2A806250
68721640
BP126150
YZ126740
YZ010230
M2105020
M21A7010

Description
部 品 名 称
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
PARTS ROLLER REGIST SP
PARTS ROLLER CONVEYING CIS SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PULLEY,PAPER FEED
FRICTION PLATE LF
PULLEY EJECT
SPONGE EJECT
CORE 8-16X10
BUSH PF
LEVER FEED ROLLER
HOOK PAPER FEED F
HOOK PAPER FEED R
CUSHION MOUNT PAD
HOLDER PAD
SPRING-COMPRESSION EXIT
SPRING PIN/M1.6 X 12 SUS-DP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PULLEY 20,DUPLEX CONVEYING
PARALLEL PIN 2.0X8
ACCESS.EDGING
ACCESS SADDLE
NYLON CLAMP 4N,NK-4N
OMEGALOCK,OLS-115

Fig.No.
5
5
5
5
4
4
2
2
8
8
4
6
6
4
4
2
4
4,5
4
4
5
5
8
8

DF-5100

Rev.1

CONTENTS
FIG. 1

Covers ...................................................................... 2

FIG. 2

Frames ..................................................................... 4

FIG. 3

Paper Feed Section ................................................. 6

FIG. 4

Paper Conveying Section 1 ...................................... 8

FIG. 5

Paper Conveying Section 2 .................................... 10

FIG. 6

Staple Section ........................................................ 12

FIG. 7

Main Tray Section .................................................. 14

FIG. 8

Drive Section & Electrical Components ................. 16

FIG. 9

Exit Section ............................................................ 18

FIG. 10 Wire Section ........................................................... 20
FIG. 11 Accessories & Option ............................................. 22

• INDEX .................................................................. 24

-1-

FIG. 1 Covers

3PX
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101

1

3

102

102
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102
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FIG. 1 Covers

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6

303PX04070
303PX04060
303JX04150
303PX04010
303PX34010
303PX04030

3PX04070
3PX04060
3JX04150
3PX04010
3PX34010
3PX04030

COVER UP R
COVER UP L
FELT PF COVER
COVER FRONT L
LABEL STAPLER
COVER REAR L

101
102

7BB700308H
7BB782308H

BB105600
BB111300

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 2 Frames

3PX

102

17
103

102

503

507

10

4
1

506

9

102

102

8

9

4
3

4
1
102

7

501

4
3

502

102

102

5

504

2
6 4

6

102

102

4
1

505

6

15
33

4
1

101

102

14
4

3

102

102

13

508
102
102

16
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FIG. 2 Frames

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

302LC03510
303PX02120
302FG07020
2BG22990
303PX02130
5MVX111DN003
303PX38170
7YZM210005++H01
303PX28090
303JX04150
303PX02290
7YZM390002++H01
303PX02180
303PX02240
303PX02110
303PX02300
303PX04040

2LC03510
3PX02120
2FG07020
2BG22990
3PX02130
2A806250
3PX38170
YZ037990
3PX28090
3JX04150
3PX02290
YZ012140
3PX02180
3PX02240
3PX02110
3PX02300
3PX04040

PULLEY WASTE TRAY
LEVER RELEASE HOOK
PULLEY,CASSETTE RAIL
CUT WASHER 4
SPRING RELEASE HOOK
RING STOPPER/A-49 FEED A4
FILM STAPLER
ACCESS.EDGING
GUIDE EXIT
FELT PF COVER
PLATE STAY RAIL
ACCESS.CLAMP
GUIDE HOOK
GUIDE WIRE B
GUIDE WIRE A
PLATE REINFORCE FRONT
PARTITION FINISHER

101
102
103

7BC46042A050H01
7BB700308H
7BB782308H

BC046940
BB105600
BB111300

CUT WASHER 4.2X10.0X0.5T
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

4
1
5
8
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

4
1
5
8
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

4
1
5
8
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Paper Feed Section
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FIG. 3 Paper Feed Section

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

303PX36650
303PX36660
303PX36700
5MVX111DN003
2BC06520
302FB09830
303PX36670
303PX94050
303PX36730
303PX31080
303PX24020
303PX94040
302K324450
303PX24010
303NB36100
303NB36110
303NB36661
303NB36670
303PX24050
303PD24190
5MVX111DN007
302P794010
303PX24040
303PX07010
303PX07030
303PX07040
302H722760
303PX07020
303PX31140
303PX31130

3PX36650
3PX36660
3PX36700
2A806250
2BC06520
2FB09830
3PX36670
3PX94050
3PX36730
3PX31080
3PX24020
3PX94040
2K324450
3PX24010
3NB36100
3NB36110
3NB36661
3NB36670
3PX24050
3PD24190
2BT11070
2P794010
3PX24040
3PX07010
3PX07030
3PX07040
2H722760
3PX07020
3PX31140
3PX31130

SHAFT PADDLE
HOLDER PADDLE
SHEET PADDLE
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BUSHING 6,REGISTRATION
CUT WASHER 4
PLATE PULSE PADDLE
PARTS ROLLER MIDDLE SP
GUIDE STOPPER FEED
GEAR Z22S
GUIDE FEED LOW L
PARTS ROLLER FEED SP
BUSH 6
GUIDE FEED UP L
HOLDER MIDDLE PULLEY
SHAFT MIDDLE PULLEY
PULLEY MIDDLE
SPRING PULLEY
ACTUATOR FEED
SPRING ACTUATOR
STOPPER 3/2BT1107 A4
PARTS SENSOR OPT. SP
GUIDE FEED LOW R
GUIDE FEED UP R
HOLDER FEED PULLEY
SHAFT FEED PULLEY
PULLEY MIDDLE A
GUIDE FEED MID R
PULLEY 24 CONVEYING
BELT CONVEYING 296

101
102

7BP512012B0CH01
7BB700308H

BP126440
BB105600

PARALLEL PIN 2.0X12
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
2
6
4
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

1
2
2
6
4
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

1
2
2
6
4
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 4 Paper Conveying Section 1

3PX-1
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27
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15
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8

7
26
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104
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5
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101

101

FIG. 4 Paper Conveying Section 1

3PX-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7YZM210006++H01
303PX36130
303PX36110
303PX94030
302HN44100
7YZM610009++H01
302P794010
303PX36120
303H321050
303PX36080
2BC06910
303PX36050
303PX36060
303PX36090
303M407080
303PX36070
303RD36130
303RD36180
303PX36140
5MVX111DN003
303PW36300
303PW36320
303PW36310
303PW36380

YZ038000
3PX36130
3PX36110
3PX94030
2HN44100
YZ042980
2P794010
3PX36120
3H321050
3PX36080
2BC06910
3PX36050
3PX36060
3PX36090
3M407080
3PX36070
3RD36130
3RD36180
3PX36140
2A806250
3PW36300
3PW36320
3PW36310
3PW36380

ACCESS.EDGING
MOUNT EXIT PULLEY
MOUNT SENSOR A
PARTS SENSOR OPT SP
MOTOR REVERSE
ACCESS.SADDLE
PARTS SENSOR OPT. SP
MOUNT SENSOR B
CUSHION EJECT GUIDE
GEAR Z45 P20
STOPPER 6
HOLDER CURSOR F
HOLDER CURSOR R
BELT S2M-Z130
PULLEY 20
SHAFT CURSOR
PULLEY EXIT
PULLEY EXIT ONEWAYCLUTCH
SHAFT EXIT
RING STOPPER/A-49 FEED A4
SLIDER PAPER STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
LEVER GUIDE STOPPER R
SPRING LEVER

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

303PW36280
303PW36290
303PW36270
303PW36260
303PW36250
303PX36840
303PW36330
303PX36710
5MVX111DN007
303PX36770
303PX36020
303PX36030
303PX36040

3PW36280
3PW36290
3PW36270
3PW36260
3PW36250
3PX36840
3PW36330
3PX36710
2BT11070
3PX36770
3PX36020
3PX36030
3PX36040

SPRING GUIDE LEVER
SLIDER PAPER STOPPER F
RATCHET LEVER GUIDE F
LEVER GUIDE STOPPER F
GUIDE PAPER STOPPER S
FILM PAPER STOPPER
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
GUIDE PAPER STOPPER C
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING GUIDE STOPPER
GUIDE MIDDLE TRAY
CURSOR FRONT
CURSOR REAR

101
102
103
104

7BB100306H1
7BB700316H
7BB202306H
7BB200308H

BB105820
BB106910
BB106940
BB105660

+BIND T.T S SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2

1
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2

1
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 5 Paper Conveying Section 2

3PX
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FIG. 5 Paper Conveying Section 2

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

303PX36510
303PX36530
303PX36580
303PX36550
2BC06510
303PX36540
303PX36570
303PX36900
303PX36600
2BC06910
303PX36860
303PX36870
303PX36630
3A722040
5MVX111DN003
3BR07040
2BC06520
303NB36500
303PX36690
303PX36620
3H622320
303PX36880
303PX36850
302HN28220
303PX31020

3PX36510
3PX36530
3PX36580
3PX36550
2BC06510
3PX36540
3PX36570
3PX36900
3PX36600
2BC06910
3PX36860
3PX36870
3PX36630
3A722040
2A806250
3BR07040
2BC06520
3NB36500
3PX36690
3PX36620
3H622320
3PX36880
3PX36850
2HN28220
3PX31020

GUIDE CENTER F
GUIDE CENTER R
SPRING EXIT PULLEY
ARM PRESS
BUSHING 8
GEAR EXIT DRIVE
BELT EXIT PULLEY
SPACER BELT DRIVE
SHAFT GUIDE PRESS
STOPPER 6
SPRING EARTH EXIT F
SPRING EARTH EXIT R
SHAFT EXIT PULLEY
PULLEY 24,CONVEYING
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PULLEY,PAPER FEED
BUSHING 6,REGISTRATION
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
GUIDE UPPER
SHAFT PULLEY DRIVE
GEAR 20 LIFT
SPRING GUIDE UPPER
PLATE SHAFT HOLDER
SEAL ACTUATOR
GEAR GUIDE UPPER

101
102
103

7BP512514B0CH01
7BP00251200JH01
7BP512010B0CH01

BP126560
BP145780
BP126160

PARALLEL PIN 2.5X14
SPRING PIN 2.5X12
PARALLEL PIN 2.0X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
2
2
3
1
1
1
1
10
1
1
1
1
11
2
7
2
1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
2
3
1
1
1
1
10
1
1
1
1
11
2
7
2
1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
2
3
1
1
1
1
10
1
1
1
1
11
2
7
2
1
1
2
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 6 Staple Section

3PX
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FIG. 6 Staple Section

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

303JY44011
303PW38070
303PX38010
7BE006124431H01
302FB09830
303PX38020
303NB94020
303PX38070
5MVX111DN007
303PX38150
5MVX111DN003
303PX38080
303PX38100
303NB94040
302K928110
7YZM610008++H01
3HX22050
2FB19260
302FB09670
303PX38140
3AP02040
303JY38240
2BC06910
303PX38060
303PX38030
303PX38040
302GR17540
303PX38050
303PX38090
302P794010
303PX38120
303JY37220

3JY44011
3PW38070
3PX38010
BE119720
2FB09830
3PX38020
3NB94020
3PX38070
2BT11070
3PX38150
2A806250
3PX38080
3PX38100
3NB94040
2K928110
YZ037940
3HX22050
2FB19260
2FB09670
3PX38140
3AP02040
3JY38240
2BC06910
3PX38060
3PX38030
3PX38040
2GR17540
3PX38050
3PX38090
2P794010
3PX38120
3JY37220

STAPLER EH590
GUIDE STAPLER
MOUNT STAPLER
BEARING MR126ZZ
CUT WASHER 4
PLATE STAPLER SHIFT
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
PULLEY MOUNT STAPLER
STOPPER 3/2BT1107 A4
HOLDER STAPLER
RING STOPPER/A-49 FEED A4
COLLAR STAPLER
PLATE STAPLER DRIVE
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
GEAR Z40R-Z28S
ACCESS.SADDLE
GEAR JOINT 20
GEAR Z30/B30
SPACER DU PULLEY
PLATE BELT TENSION
PULLEY 30,DUPLEX
SPACER 25
STOPPER 6
SLIDER MOUNT STAPLER
BELT STAPLER SHIFT
SHAFT STAPLER SHIFT
SPRING CCD
STOPPER STAPLER MOUNT
RAIL STAPLER SHIFT
PARTS SENSOR OPT. SP
GUIDE STAPLER WIRE
STATIC ELIMINATOR CURSOR

101
102

7BB202306H
7BB700308H

BB106940
BB105600

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
2
3
1
1
6
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
3
1
1
6
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
3
1
1
6
6
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 7 Main Tray Section
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FIG. 7 Main Tray Section

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

303PX37060
303PX37140
303PX37120
303PX37150
303JY38240
303PX37160
2BC06910
303PX37170
303PX37110
2BC06510
303PX37090
303PX37130
302K317340
303PX94010
303PX37080
7YZM610007++H01
5MVX111DN003
303PX37100
302K931760
302K031270
302K031280
302K031600
303PX37070
303PX37040
303PX37050
7BE008165431H01
303PX37180
302KV03460
303PX37010
303PX37020
303PX37030
302HS31430

3PX37060
3PX37140
3PX37120
3PX37150
3JY38240
3PX37160
2BC06910
3PX37170
3PX37110
2BC06510
3PX37090
3PX37130
2K317340
3PX94010
3PX37080
YZ023340
2A806250
3PX37100
2K931760
2K031270
2K031280
2K031600
3PX37070
3PX37040
3PX37050
BE119730
3PX37180
2KV03460
3PX37010
3PX37020
3PX37030
2HS31430

RAIL MAIN TRAY
BELT S3M-Z104
PLATE PULLEY
PULLEY 24 S3M
SPACER 25
STOPPER BELT
STOPPER 6
PULLEY BELT STOPPER
SHAFT TRAY
BUSHING 8
GEAR 24
SPRING TENSION
PIN RETAINER
PARTS DC MOTOR ASSY SP
MOUNT TRAY DRIVE
ACCESS.SADDLE
RING STOPPER/A-49 FEED A4
SPRING TRAY DRIVE
WORM WHEEL Z56L-Z20S
GEAR FUSER Z45
GEAR FUSER Z25
GEAR FUSER Z24
HOLDER BELT
FRAME TRAY FRONT
FRAME TRAY REAR
BEARING 688ZZ
PLATE TRAY RAIL
SEAL FRAME FEED
TRAY A
TRAY B
TRAY C
POLYSLIDER 9.5

101
102
103
104

7BB700308H
7BP512516B0CH01
7BB000303H
7BB702308H

BB105600
BP126540
BB107000
BB107060

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
PARALLEL PIN 2.5X16
+BIND M SCREW 3X3
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
4
2
2
5
4
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1

2
2
2
4
2
2
5
4
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1

2
2
2
4
2
2
5
4
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 8 Drive Section & Electrical Components
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FIG. 8 Drive Section & Electrical Components

3PX-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

303PX31030
7YZM610001++H01
7YZM610007++H01
7YZM210010++H01
302P794010
303NB94040
5MVX111DN003
302H024400
302LF28300
303PX31110
303NV94010
303PX31090
303PX31010
302LC03100
303P031040
303PX36640
2BC06910
303PX31040
302K994300
303PX39010
7YZM610002++H01
303PX94020
2FB27160
303PX39020
302R402250
7YZM610012++H01
7YZM390015++H01
303PX02320

3PX31030
YZ010230
YZ023340
YZ145250
2P794010
3NB94040
2A806250
2H024400
2LF28300
3PX31110
3NV94010
3PX31090
3PX31010
2LC03100
3P031040
3PX36640
2BC06910
3PX31040
2K994300
3PX39010
YZ010240
3PX94020
2FB27160
3PX39020
2R402250
YZ043010
YZ124850
3PX02320

PLATE GUIDE DRIVE FRONT
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.EDGING
PARTS SENSOR OPT. SP
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR FEED Z35SZ23S
GEAR Z14S-Z30R
GEAR Z40R Z14S
PARTS MOTOR DP SP
MOUNT MOTOR F
GEAR FEED Z28R Z23S
GEAR Z25S
GEAR Z26S
GEAR GUIDE PRESS
STOPPER 6
PLATE GUIDE DRIVE REAR
PARTS MOTOR PM FEED SP
MOUNT WIRE GUIDE
ACCESS SADDLE
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
INTER LOCK SWITCH
GUIDE PWB WIRE
PIN CONNECTOR
ACCESS.SADDLE
ACCESS.CLAMP
PLATE PWB

101
102

7BB700308H
7BB700316H

BB105600
BB106910

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
5
1
4
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
5
1
4
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
5
1
4
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 9 Exit Section

3PX

2
8

501

11

1

1 2
102

7

2

13
14

12

9

10

101

12
102

5

102

4

102

6

3
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FIG. 9 Exit Section

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

302HN28220
7YZM610009++H01
302K994380
303PX28130
303PX28050
303PX28110
303PX28010
303PX28030
303PX28060
303PX28070
302P794010
7YZM210006++H01
303PX28080
303PX28100

2HN28220
YZ042980
2K994380
3PX28130
3PX28050
3PX28110
3PX28010
3PX28030
3PX28060
3PX28070
2P794010
YZ038000
3PX28080
3PX28100

SEAL ACTUATOR
ACCESS.SADDLE
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
SEAL SOLENOID
MOUNT SOLENOID
LEVER EXIT C
LEVER EXIT A
PAD EXIT
LEVER EXIT B
MOUNT SENSOR
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.EDGING
SPRING EXIT
SPRING LEVER EXIT

101
102

7BB000304H
7BB700308H

BB105720
BB105600

+BIND M SCREW 3X4
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 19 -

240

FIG. 10 Wire Section

3PX
12

DFSSW

(30ᯛᶵ㸧

EPWB

1
2

1
2

14
15
16
17
18
19
20

14
15
16
17
18
19
20

1
2
4
5

EPWB
(35/40ᯛᶵ㸧

PSPWB

1
2
4
5

14
15
16
17
18
19
20

14
15
16
17
18
19
20

1
2
4
5

1
2
4
5

10

1

YC1
1
2
3
4
5

3.3V
TXD
RXD
N.C.
GND

YC2
1
2
3
4
5

3.3V
SWCLK
SWDO
RESET
GND

1
2

YC4
24V1
1
2 SET SW (INTERLOCK)

1
2
3
4
5
6
7
8

YC5
1
2
3
4
5
6
7
8

ENG RDY
ENG SEL
ENG DI
ENG DO
ENG PAU
DET
ENG CLK
GND

1
2
3
4

YC3
1
2
3
4

GND
GND
24V1
24V1

EJECT MOT 2B
EJECT MOT 1B
EJECT MOT 2A
EJECT MOT 1A

YC8
1
2
3
4

1
2
3
4

STP MOV MOT 2B
STP MOV MOT 1B
STP MOV MOT 2A
STP MOV MOT 1A

5
6
7
8

5
6
7
8

EJE RELS MOT 2B
EJE RELS MOT 1B
EJE RELS MOT 2A
EJE RELS MOT 1A

9
10
11
12

MIDDLE MOT 1B
MIDDLE MOT 1A
MIDDLE MOT 2A

4
3
2
1

4
3
2
1

DFEM

4
3
2
1

4
3
2
1

DFSLM

9
10
11
12

4
3
2
1

4
3
2
1

DFERM

YC21
1

4

2
3

3
2

4

1

6
5
4
3
2
1

DFMM

MIDDLE MOT 2B

1
2
3
4
5
6

PADDLE MOT 2B
PADDLE MOT 1B
PADDLE MOT 2A
PADDLE MOT 1A

YC9
1
2
3
4

1
2
3
4

4
3
2
1

4
3
2
1

DFPDM

SIDE REG R MOT 2B
SIDE REG R MOT 1B
SIDE REG R MOT 2A
SIDE REG R MOT 1A

5
6
7
8

5
6
7
8

4
3
2
1

4
3
2
1

SIDE REG F MOT 2B
SIDE REG F MOT 1B
SIDE REG F MOT 2A
SIDE REG F MOT 1A

STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
GND
LS
READY
5V
HP

9
10
11
12

4
3
2
1

1
2
3
4

2

7

9
10
11
12

YC10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
3
2
1

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9

YC11
1
2

1
2

YC13
1
24V2
PAP PRE SOL ACT
2
PAP PRE SOL KEEP
3

1
2
3

TRY MOT OUT1
TRY MOT OUT2

2

9
8
7
6

5
4
3
1
2

4
3
2
1

8

1
2
3
4

DFSTP
1
2
3
5
4

1
2
3
5
4

DFTM

5

3
2
1

1
2
3

DFPPSOL

DFMPWB
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1
2
3

11

3
2
1

3
2
1

DFPES

YC19
1
SID REG R HP SENS A
2
GND
SID REG R HP SENS SIG 3

1
2
3

9
8
7

1
2
3

3
2
1

3
2
1

DFSRS2

4
5
6

4
5
6

6
5
4

4
5
6

3
2
1

3
2
1

DFSRS1

1
3
2
4

1
3
2
4

DFMTS

SID REG F HP SENS A
GND
SID REG F HP SENS SIG

DFSRM1

1
2
3
4

YC17
1
2
3

3

DFSRM2

9
8
7
6

5
4
3
1
2

ENTRY SENS A
GND
ENTRY SENS SIG

6

GND
PAP SENS SIG
3.3V

7
8
9

7
8
9

MTRY FULL SENS A
GND
MTRY FULL SENS SIG

10
11
12

10
11
12

3
2
1

3
2
1

DFTS

PADDLE HP SENS A
GND
PADDLE HP SENS SIG

13
14
15

13
14
15

3
2
1

3
2
1

DFPDS

PAP PRE LOW SENS A 16
17
GND
PAP PRE LOW SENS SIG 18

16
17
18

6
5
4

1
2
3

3
2
1

3
2
1

DFPPS2

PAP PRE UP SENS A
19
GND
20
PAP PRE UP SENS SIG 21

19
20
21

3
2
1

4
5
6

3
2
1

3
2
1

DFPPS1

BUNDLE HP SENS A
GND
BUNDLE HP SENS SIG

22
23
24

22
23
24

10
9
8
7

1
2
3
4

3
2
1

3
2
1

DFBDS

ADJUST HP SENS A
GND
ADJUST HP SENS SIG

25
26
27

25
26
27

6
5
4

5
6
7

3
2
1

3
2
1

DFADS

STP MOV HP SENS A 28
GND
29
STP MOV HP SENS SIG 30

28
29
30

3
2
1

8
9
10

3
2
1

3
2
1

DFSLS

3
2
1

7
8
9
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FIG. 10 Wire Section

3PX

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

303PX46010
303PX46020
303PX46030
303PX46040
303PX46050
303PX46060
303PX46070
303PX46080
303PX46090
303PX46100
303PX46110
303PX46120

3PX46010
3PX46020
3PX46030
3PX46040
3PX46050
3PX46060
3PX46070
3PX46080
3PX46090
3PX46100
3PX46110
3PX46120

Description
部

品

名

称

WIRE INTERFACE
WIRE MOTOR
WIRE SENSOR
WIRE FRONT
WIRE PAPER HOLD
WIRE MID TRAY SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STAPLER
WIRE FFC
WIRE SET SW
WIRE CI SENSOR
WIRE STM MOTOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 11 Accessories & Option

3PX

1

2

101

OPTION

3
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FIG. 11 Accessories & Option
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3PX
Description
部

品

名

称

1
2
3

303PX04020
303JY38750
1903JY0000

3PX04020
3JY38750
093JY000

COVER FRONT R
CARTRIDGE EH590
SH-10/STAPLE HOLDER

101

7BB782308H

BB111300

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

OPTION

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1

1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
1903JY0000
2BC06510
2BC06520
2BC06910
2BG22990
2FB19260
2FB27160
302FB09670
302FB09830
302FG07020
302GR17540
302H024400
302H722760
302HN28220
302HN44100
302HS31430
302K031270
302K031280
302K031600
302K317340
302K324450
302K928110
302K931760
302K994300
302K994380
302KV03460
302LC03100
302LC03510
302LF28300
302P794010
302R402250
303H321050
303JX04150
303JY37220
303JY38240
303JY38750
303JY44011
303M407080
303NB36100
303NB36110
303NB36500
303NB36661
303NB36670
303NB94020
303NB94040
303NV94010
303P031040
303PD24190
303PW36250
303PW36260
303PW36270

3PX-1
Alternative.
代替部品番号
093JY000
2BC06510
2BC06520
2BC06910
2BG22990
2FB19260
2FB27160
2FB09670
2FB09830
2FG07020
2GR17540
2H024400
2H722760
2HN28220
2HN44100
2HS31430
2K031270
2K031280
2K031600
2K317340
2K324450
2K928110
2K931760
2K994300
2K994380
2KV03460
2LC03100
2LC03510
2LF28300
2P794010
2R402250
3H321050
3JX04150
3JY37220
3JY38240
3JY38750
3JY44011
3M407080
3NB36100
3NB36110
3NB36500
3NB36661
3NB36670
3NB94020
3NB94040
3NV94010
3P031040
3PD24190
3PW36250
3PW36260
3PW36270

Description
部 品 名 称
SH-10/STAPLE HOLDER
BUSHING 8
BUSHING 6,REGISTRATION
STOPPER 6
CUT WASHER 4
GEAR Z30/B30
INTER LOCK SWITCH
SPACER DU PULLEY
CUT WASHER 4
PULLEY,CASSETTE RAIL
SPRING CCD
GEAR FEED Z35SZ23S
PULLEY MIDDLE A
SEAL ACTUATOR
MOTOR REVERSE
POLYSLIDER 9.5
GEAR FUSER Z45
GEAR FUSER Z25
GEAR FUSER Z24
PIN RETAINER
BUSH 6
GEAR Z40R-Z28S
WORM WHEEL Z56L-Z20S
PARTS MOTOR PM FEED SP
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
SEAL FRAME FEED
GEAR Z25S
PULLEY WASTE TRAY
GEAR Z14S-Z30R
PARTS SENSOR OPT. SP
PIN CONNECTOR
CUSHION EJECT GUIDE
FELT PF COVER
STATIC ELIMINATOR CURSOR
SPACER 25
CARTRIDGE EH590
STAPLER EH590
PULLEY 20
HOLDER MIDDLE PULLEY
SHAFT MIDDLE PULLEY
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
PULLEY MIDDLE
SPRING PULLEY
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
PARTS MOTOR DP SP
GEAR Z26S
SPRING ACTUATOR
GUIDE PAPER STOPPER S
LEVER GUIDE STOPPER F
RATCHET LEVER GUIDE F

Part.No.
部品番号

Fig.No.
11
5,7
3,5
4,5,6,7,8
2
6
8
6
3,6
2
6
8
3
5,9
4
7
7
7
7
7
3
6
7
8
9
7
8
2
8
3,4,6,8,9
8
4
1,2
6
6,7
11
6
4
3
3
5
3
3
6
6,8
8
8
3
4
4
4

303PW36280
303PW36290
303PW36300
303PW36310
303PW36320
303PW36330
303PW36380
303PW38070
303PX02110
303PX02120
303PX02130
303PX02180
303PX02240
303PX02290
303PX02300
303PX02320
303PX04010
303PX04020
303PX04030
303PX04040
303PX04060
303PX04070
303PX07010
303PX07020
303PX07030
303PX07040
303PX24010
303PX24020
303PX24040
303PX24050
303PX28010
303PX28030
303PX28050
303PX28060
303PX28070
303PX28080
303PX28090
303PX28100
303PX28110
303PX28130
303PX31010
303PX31020
303PX31030
303PX31040
303PX31080
303PX31090
303PX31110
303PX31130
303PX31140
303PX34010
303PX36020

- 24 -

Alternative.
代替部品番号
3PW36280
3PW36290
3PW36300
3PW36310
3PW36320
3PW36330
3PW36380
3PW38070
3PX02110
3PX02120
3PX02130
3PX02180
3PX02240
3PX02290
3PX02300
3PX02320
3PX04010
3PX04020
3PX04030
3PX04040
3PX04060
3PX04070
3PX07010
3PX07020
3PX07030
3PX07040
3PX24010
3PX24020
3PX24040
3PX24050
3PX28010
3PX28030
3PX28050
3PX28060
3PX28070
3PX28080
3PX28090
3PX28100
3PX28110
3PX28130
3PX31010
3PX31020
3PX31030
3PX31040
3PX31080
3PX31090
3PX31110
3PX31130
3PX31140
3PX34010
3PX36020

Description
部 品 名 称
SPRING GUIDE LEVER
SLIDER PAPER STOPPER F
SLIDER PAPER STOPPER R
LEVER GUIDE STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
SPRING LEVER
GUIDE STAPLER
GUIDE WIRE A
LEVER RELEASE HOOK
SPRING RELEASE HOOK
GUIDE HOOK
GUIDE WIRE B
PLATE STAY RAIL
PLATE REINFORCE FRONT
PLATE PWB
COVER FRONT L
COVER FRONT R
COVER REAR L
PARTITION FINISHER
COVER UP L
COVER UP R
GUIDE FEED UP R
GUIDE FEED MID R
HOLDER FEED PULLEY
SHAFT FEED PULLEY
GUIDE FEED UP L
GUIDE FEED LOW L
GUIDE FEED LOW R
ACTUATOR FEED
LEVER EXIT A
PAD EXIT
MOUNT SOLENOID
LEVER EXIT B
MOUNT SENSOR
SPRING EXIT
GUIDE EXIT
SPRING LEVER EXIT
LEVER EXIT C
SEAL SOLENOID
GEAR FEED Z28R Z23S
GEAR GUIDE UPPER
PLATE GUIDE DRIVE FRONT
PLATE GUIDE DRIVE REAR
GEAR Z22S
MOUNT MOTOR F
GEAR Z40R Z14S
BELT CONVEYING 296
PULLEY 24 CONVEYING
LABEL STAPLER
GUIDE MIDDLE TRAY

Fig.No.
4
4
4
4
4
4
4
6
2
2
2
2
2
2
2
8
1
11
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
2
9
9
9
8
5
8
8
3
8
8
3
3
1
4

3PX-1
Part.No.
部品番号
303PX36030
303PX36040
303PX36050
303PX36060
303PX36070
303PX36080
303PX36090
303PX36110
303PX36120
303PX36130
303PX36140
303PX36510
303PX36530
303PX36540
303PX36550
303PX36570
303PX36580
303PX36600
303PX36620
303PX36630
303PX36640
303PX36650
303PX36660
303PX36670
303PX36690
303PX36700
303PX36710
303PX36730
303PX36770
303PX36840
303PX36850
303PX36860
303PX36870
303PX36880
303PX36900
303PX37010
303PX37020
303PX37030
303PX37040
303PX37050
303PX37060
303PX37070
303PX37080
303PX37090
303PX37100
303PX37110
303PX37120
303PX37130
303PX37140
303PX37150
303PX37160

Alternative.
代替部品番号
3PX36030
3PX36040
3PX36050
3PX36060
3PX36070
3PX36080
3PX36090
3PX36110
3PX36120
3PX36130
3PX36140
3PX36510
3PX36530
3PX36540
3PX36550
3PX36570
3PX36580
3PX36600
3PX36620
3PX36630
3PX36640
3PX36650
3PX36660
3PX36670
3PX36690
3PX36700
3PX36710
3PX36730
3PX36770
3PX36840
3PX36850
3PX36860
3PX36870
3PX36880
3PX36900
3PX37010
3PX37020
3PX37030
3PX37040
3PX37050
3PX37060
3PX37070
3PX37080
3PX37090
3PX37100
3PX37110
3PX37120
3PX37130
3PX37140
3PX37150
3PX37160

Description
部 品 名 称
CURSOR FRONT
CURSOR REAR
HOLDER CURSOR F
HOLDER CURSOR R
SHAFT CURSOR
GEAR Z45 P20
BELT S2M-Z130
MOUNT SENSOR A
MOUNT SENSOR B
MOUNT EXIT PULLEY
SHAFT EXIT
GUIDE CENTER F
GUIDE CENTER R
GEAR EXIT DRIVE
ARM PRESS
BELT EXIT PULLEY
SPRING EXIT PULLEY
SHAFT GUIDE PRESS
SHAFT PULLEY DRIVE
SHAFT EXIT PULLEY
GEAR GUIDE PRESS
SHAFT PADDLE
HOLDER PADDLE
PLATE PULSE PADDLE
GUIDE UPPER
SHEET PADDLE
GUIDE PAPER STOPPER C
GUIDE STOPPER FEED
SPRING GUIDE STOPPER
FILM PAPER STOPPER
PLATE SHAFT HOLDER
SPRING EARTH EXIT F
SPRING EARTH EXIT R
SPRING GUIDE UPPER
SPACER BELT DRIVE
TRAY A
TRAY B
TRAY C
FRAME TRAY FRONT
FRAME TRAY REAR
RAIL MAIN TRAY
HOLDER BELT
MOUNT TRAY DRIVE
GEAR 24
SPRING TRAY DRIVE
SHAFT TRAY
PLATE PULLEY
SPRING TENSION
BELT S3M-Z104
PULLEY 24 S3M
STOPPER BELT

Part.No.
部品番号

Fig.No.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
3
3
3
5
3
4
3
4
4
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

303PX37170
303PX37180
303PX38010
303PX38020
303PX38030
303PX38040
303PX38050
303PX38060
303PX38070
303PX38080
303PX38090
303PX38100
303PX38120
303PX38140
303PX38150
303PX38170
303PX39010
303PX39020
303PX46010
303PX46020
303PX46030
303PX46040
303PX46050
303PX46060
303PX46070
303PX46080
303PX46090
303PX46100
303PX46110
303PX46120
303PX94010
303PX94020
303PX94030
303PX94040
303PX94050
303RD36130
303RD36180
3A722040
3AP02040
3BR07040
3H622320
3HX22050
5MVX111DN003
5MVX111DN007
7BE006124431H01
7BE008165431H01
7YZM210005++H01
7YZM210006++H01
7YZM210010++H01
7YZM390002++H01
7YZM390015++H01
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Alternative.
代替部品番号
3PX37170
3PX37180
3PX38010
3PX38020
3PX38030
3PX38040
3PX38050
3PX38060
3PX38070
3PX38080
3PX38090
3PX38100
3PX38120
3PX38140
3PX38150
3PX38170
3PX39010
3PX39020
3PX46010
3PX46020
3PX46030
3PX46040
3PX46050
3PX46060
3PX46070
3PX46080
3PX46090
3PX46100
3PX46110
3PX46120
3PX94010
3PX94020
3PX94030
3PX94040
3PX94050
3RD36130
3RD36180
3A722040
3AP02040
3BR07040
3H622320
3HX22050
2A806250
2BT11070
BE119720
BE119730
YZ037990
YZ038000
YZ145250
YZ012140
YZ124850

Description
部 品 名 称
PULLEY BELT STOPPER
PLATE TRAY RAIL
MOUNT STAPLER
PLATE STAPLER SHIFT
BELT STAPLER SHIFT
SHAFT STAPLER SHIFT
STOPPER STAPLER MOUNT
SLIDER MOUNT STAPLER
PULLEY MOUNT STAPLER
COLLAR STAPLER
RAIL STAPLER SHIFT
PLATE STAPLER DRIVE
GUIDE STAPLER WIRE
PLATE BELT TENSION
HOLDER STAPLER
FILM STAPLER
MOUNT WIRE GUIDE
GUIDE PWB WIRE
WIRE INTERFACE
WIRE MOTOR
WIRE SENSOR
WIRE FRONT
WIRE PAPER HOLD
WIRE MID TRAY SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STAPLER
WIRE FFC
WIRE SET SW
WIRE CI SENSOR
WIRE STM MOTOR
PARTS DC MOTOR ASSY SP
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
PARTS SENSOR OPT SP
PARTS ROLLER FEED SP
PARTS ROLLER MIDDLE SP
PULLEY EXIT
PULLEY EXIT ONEWAYCLUTCH
PULLEY 24,CONVEYING
PULLEY 30,DUPLEX
PULLEY,PAPER FEED
GEAR 20 LIFT
GEAR JOINT 20
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
BEARING MR126ZZ
BEARING 688ZZ
ACCESS.EDGING
ACCESS.EDGING
ACCESS.EDGING
ACCESS.CLAMP
ACCESS.CLAMP

Fig.No.
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
8
4
3
3
4
4
5
6
5
5
6
2,3,4,5,6,7,8
3,4,6
6
7
2
4,9
8
2
8

3PX-1
Part.No.
部品番号
7YZM610001++H01
7YZM610002++H01
7YZM610007++H01
7YZM610008++H01
7YZM610009++H01
7YZM610012++H01

Alternative.
代替部品番号
YZ010230
YZ010240
YZ023340
YZ037940
YZ042980
YZ043010

Description
部 品 名 称
ACCESS SADDLE
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE

Fig.No.
8
8
7,8
6
4,9
8
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FIG. 1 Covers
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101

FIG. 1 Covers

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

303PV04080
303NC04250
303NC04220
303PV04100
303NC04230
303NC04200
303NC04111
303NC04121
302GR04370
303NB24210
302GR04380
303PV04020
302LC04460
303PV04010
303NC04151
303PV04030
303PV04040
303PV34010
5MMS626SD003
303PW04100
303PV04060
303PV04050
302H004660

3PV04080
3NC04250
3NC04220
3PV04100
3NC04230
3NC04200
3NC04111
3NC04121
2GR04370
3NB24210
2GR04380
3PV04020
2LC04460
3PV04010
3NC04151
3PV04030
3PV04040
3PV34010
2BM04100
3PW04100
3PV04060
3PV04050
2H004660

COVER BOTTOM
LID LEG LOW
LID LEG UP
COVER FOOT MIDDLE
COVER LEG LOW
COVER LEG UP
COVER FOOT LOWER FRONT
COVER FOOT LOWER REAR
MAGNET CLIP DISH
HOLDER MAGNET
SEAL MAGNET
COVER TOP OPEN
STOPPER CONTAINER
COVER TOP
FULCRUM-PLATE FRONT
COVER FRONT
COVER FRONT OPEN
LABEL OPERATION
PLATE MAGCHATCH
LEVER SET SW
COVER LEFT UPPER
COVER REAR
MAGNET CATCH

101
102
103

7BB782410H
7BB282308H
7BB200410H

BB111310
BB111240
BB105700

+TP-FLAT T.T S SCREW 4X10 SR(BLACK)
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 4X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 2 Frames

3PV
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101
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102
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101

101

8

17

102

102
102

21
20

18

501

101
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26
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4

19 17
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18

18
103

101

17
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25

FIG. 2 Frames

3PV-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

303LT03130
303NB02041
303NB02281
303PV02030
303NB02220
303NB02211
302N202011
303LT03140
303JY38601
303NB31110
302GR25241
303NC39032
303NC39042
303PV02090
303NC02110
303PV94030
28107310
2BC06910
303NC39020
303PW36140
2BL21430
303NB31010
303NB36300
7YZM210009++H01
7YZM610001++H01
7YZM110001++H01

3LT03130
3NB02041
3NB02281
3PV02030
3NB02220
3NB02211
2N202011
3LT03140
3JY38601
3NB31110
2GR25241
3NC39032
3NC39042
3PV02090
3NC02110
3PV94030
49028101
2BC06910
3NC39020
3PW36140
2BL21430
3NB31010
3NB36300
YZ126740
YZ010230
YZ009420

SPANNER
BASE LEFT FRONT
BASE LEFT REAR
BASE RIGHT
PLATE HOLDER CASTER
PLATE CASTER
CASTER 100 CN
BOLT M10L40
EDGING FFC
PIN EJECT DRIVE
PIN GUIDE CHUTE
DUCT UPPER GUIDE WIRE 2
DUCT UPPER GUIDE WIRE 3
PARTITION FINISHER
FILM PARTITION
PARTS ROLLER EXIT SP
BUSH 8
STOPPER 6
DUCT UPPER GUIDE WIRE 1
SHAFT UPPER EXIT DRIVE
GEAR EXIT Z20
GEAR Z35R
SPRING GUIDE PAPER PRESS
ACCESS.EDGING
ACCESS SADDLE
ACCESS.BUSHING

101
102
103

7BB700412H
7BB700408H
7BB782308H

BB106830
BB105640
BB111300

+BIND T.T S SCREW 4X12 SR
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Design-chg.
1:Design-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
2
1
2
1

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
2
1
2
1

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
2
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 3 Paper Feed Section 1

3PV
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9

FIG. 3 Paper Feed Section 1

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

303NB07160
7BE006124431H01
303PW94040
5MVX111DN003
303PW07060
303PW07080
303PW07100
63212210
302K994370
303PW07070
303PW07010
303NW94060
303LL02330
303PW07020
303PW07090
2FB06710
303PW07110
303PW31020

3NB07160
BE119720
3PW94040
2A806250
3PW07060
3PW07080
3PW07100
63212210
2K994370
3PW07070
3PW07010
3NW94060
3LL02330
3PW07020
3PW07090
2FB06710
3PW07110
3PW31020

HOLDER BEARING
BEARING MR126ZZ
PARTS ROLLER FEED UPPER SP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GUIDE FEED REGIST
SPRING-COMPRESSION REGIST
PLATE FEED REGIST
STATIC ELIMINATOR,EJECT
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
MOUNT LOWER GUIDE FEED REAR
GUIDE FEED UPPER
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER WIRE D
GUIDE FEED LOWER
SPRING-TORSION FEED
PIN CASSETTE RAIL
HOLDER BEARING
GEAR Z20 FEED UPPER

101
102
103
104
105

7BB700308H
E0130280
7BB007303H
7BB700408H
7BB200410H

BB105600
E0130280
BB105750
BB105640
BB105700

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
SPRING PIN 3X28(SUS)
+TP-CUP M SCREW 3X3
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T P SCREW 4X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 4 Paper Feed Section 2

3PV
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FIG. 4 Paper Feed Section 2

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

302P794010
303NB36110
303NB36661
303NB36100
3H608230
303NB36240
303NC36030
303PW36080
303NB36150
28107310
2BC06910
303NB36160
303PV94020
303PW36240
303PW36210
303PW36220
303PW94070
7BE008165431H01
303NB31010
303NB36120
303PV07010
303PW31030
7BE008121R31H01

2P794010
3NB36110
3NB36661
3NB36100
3H608230
3NB36240
3NC36030
3PW36080
3NB36150
49028101
2BC06910
3NB36160
3PV94020
3PW36240
3PW36210
3PW36220
3PW94070
BE119730
3NB31010
3NB36120
3PV07010
3PW31030
BE121740

PARTS SENSOR OPT. SP
SHAFT MIDDLE PULLEY
PULLEY MIDDLE
HOLDER MIDDLE PULLEY
SPRING C PULLEY
HOLDER PADDLE
SHEET PADDLE A
SHAFT PADDLE A
GEAR 41 PADDLE A
BUSH 8
STOPPER 6
PLATE PULSE PADDLE A
PARTS ROLLER FEED LOWER SP
MOUNT PI UPPER GUIDE
HOLDER PAPER STOPPER
FILM PAPER STOPPER
PARTS ROLLER MIDDLE SP
BEARING 688ZZ
GEAR Z35R
MOUNT MIDDLE PULLEY
GUIDE PUNCH
GEAR Z25 FEED LOWER
BEARING MF128ZZ

101
102

7BB700408H
5MBP2012WPLD

BB105640
E5120120

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
PARALLEL PIN/M2 X 12 SUS-DP

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
14
1
1
1
3
3
1
2
2
2
1
1
2

1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
14
1
1
1
3
3
1
2
2
2
1
1
2

1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
14
1
1
1
3
3
1
2
2
2
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 5 Paper Conveying Section

3PV
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FIG. 5 Paper Conveying Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3PV-1
Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8

303PV24020
302P794010
303NF06340
303NC24040
302K928190
303PV24010
303PV34020
303NB24220

3PV24020
2P794010
3NF06340
3NC24040
2K928190
3PV24010
3PV34020
3NB24220

GUIDE CONVEYING LOWER
PARTS SENSOR OPT. SP
CUSHION ACTUATOR
ACTUATOR CONVEYING
SPRING-TORSION SWITCHBACK
GUIDE CONVEYING UPPER
LABEL D
SPRING GUIDE HOLD

101

7BB700408H

BB105640

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Part No-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Staple Section

3PV
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FIG. 6 Staple Section

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

303PW38010
303NB94040
303NB38121
303NB38071
303NB28130
303JY38240
2BC06910
302P794010
303PW38040
302K324450
303NB38150
303PW38020
303NB38110
303PW38050
3AP02040
72418140
303PW38060
303NB94020
303PW38030
5MVX111DN003
303NB38060
303NB38080
5MVM176DN001
3B807230
7BE006124431H01
303NB38190
303NB38090
303NB38021
303NB38160
303JY44011
303NC38011
303NB38140
303PW38070
7YZM410002++H01
M2104350
7YZM610008++H01

3PW38010
3NB94040
3NB38121
3NB38071
3NB28130
3JY38240
2BC06910
2P794010
3PW38040
2K324450
3NB38150
3PW38020
3NB38110
3PW38050
3AP02040
72418140
3PW38060
3NB94020
3PW38030
2A806250
3NB38060
3NB38080
3B706020
3B807230
BE119720
3NB38190
3NB38090
3NB38021
3NB38160
3JY44011
3NC38011
3NB38140
3PW38070
YZ042720
M2104350
YZ037940

BASE STAPLER UNIT
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
RAIL STAPLER SHIFT REAR
RAIL STAPLER SHIFT FRONT
GEAR Z45-P30
SPACER 25
STOPPER 6
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE STAPLER SHIFT
BUSH 6
STOPPER BUSH
BELT 898
STOPPER DRIVE BELT
PLATE STAPLER UNIT TENSION
PULLEY 30,DUPLEX
SPRING, BLADE
MOUNT PRINT STAPLER
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
SHAFT STAPLER SHIFT
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER STAPLER MOUNT
SHAFT STOPPER PULLEY
PULLEY RAIL CASS/40283V0034 A4
COLLAR,MIDDLE BELT
BEARING MR126ZZ
PLATE EARTH STAPLER
SHAFT MOUNT PULLEY
MOUNT STAPLER
FILM STAPLER
STAPLER EH590
SPACER STAPLER
COVER STAPLER
GUIDE STAPLER
ACCESS.BAND
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)
ACCESS.SADDLE

101
102
103
104

7BB700308H
7BB607410H
7BB202306H
7BB700408H

BB105600
BB106870
BB106940
BB105640

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-CUP M SCREW 4X10 R
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 7 Middle Tray Section

3PV-1
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FIG. 7 Middle Tray Section

3PV-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

303PW36010
303H321050
302HN44100
2BC06910
303NB28130
3AP02040
302P794010
303NB36070
303PW36180
303PW36050
303PW36290
303PW36250
303PW36270
303PW36260
303PW36380
303PW36300
303PW36320
303PW36310
303PW36280
303PW36350
303PW36330
5MVX111DN007
303PW36360
303PW36020
7SP01000006+H01
303NW94060
303PW36040
303PW36030
303PW36160

3PW36010
3H321050
2HN44100
2BC06910
3NB28130
3AP02040
2P794010
3NB36070
3PW36180
3PW36050
3PW36290
3PW36250
3PW36270
3PW36260
3PW36380
3PW36300
3PW36320
3PW36310
3PW36280
3PW36350
3PW36330
2BT11070
3PW36360
3PW36020
SP121020
3NW94060
3PW36040
3PW36030
3PW36160

STAY MIDDLE TRAY
CUSHION EJECT GUIDE
MOTOR REVERSE
STOPPER 6
GEAR Z45-P30
PULLEY 30,DUPLEX
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER CURSOR
BELT MIDDLE TRAY
SHAFT CURSOR
SLIDER PAPER STOPPER F
GUIDE PAPER STOPPER S
RATCHET LEVER GUIDE F
LEVER GUIDE STOPPER F
SPRING LEVER
SLIDER PAPER STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
LEVER GUIDE STOPPER R
SPRING GUIDE LEVER
GUIDE PAPER STOPPER C
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING GUIDE STOPPER
GUIDE MIDDLE TRAY
SW.PUSH
PARTS SENSOR OPT. SP
CURSOR R MIDDLE TRAY
CURSOR F MIDDLE TRAY
COVER MIDDLE TRAY WIRE

31
32

7YZM410002++H01
M2104350

YZ042720
M2104350

ACCESS.BAND
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)

101
102
103

7BB200308H
7BB202306H
7BB700408H

BB105660
BB106940
BB105640

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
2

7
2

7
2

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 15 -

240

FIG. 8 Main Tray Section
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FIG. 8 Main Tray Section
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3PV
Description
部

品

名

称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

303NC37130
303NC37150
303NC37050
303NC37140
303PV37030
303PV37010
28107310
2BC06910
303NC37011
303NC94020
3H316050
302K931760
303NC37180
303NC37190
303PV37020
302K324450
303NC37020
302P794010
303H327460
303NB94140
303NC37080
303NC37100
3AK20200
303NB37130
303PW37030
303NB37190

3NC37130
3NC37150
3NC37050
3NC37140
3PV37030
3PV37010
49028101
2BC06910
3NC37011
3NC94020
3H316050
2K931760
3NC37180
3NC37190
3PV37020
2K324450
3NC37020
2P794010
3H327460
3NB94140
3NC37080
3NC37100
3AK20200
3NB37130
3PW37030
3NB37190

RAIL MAIN TRAY
BELT LIFT
PLATE PULLEY
PULLEY 32S3M
PLATE MIDDLE SENSOR
SHAFT MAIN TRAY
BUSH 8
STOPPER 6
MOUNT DRIVE
PARTS DC MOTOR ASSY SP
GEAR 46 DRUM DRIVE
WORM WHEEL Z56L-Z20S
STOPPER FRONT BELT
STOPPER REAR BELT
HOLDER TIMING BELT
BUSH 6
GEAR Z60 Z18
PARTS SENSOR OPT. SP
SENSOR A,SEPARATION
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME MAIN TRAY FRONT
FRAME MAIN TRAY REAR
PULLEY,MAIN TRAY
PIN RAIL
FRAME MAIN TRAY CENTER
FILM FRAME TRAY

101
102
103
104
105
106
107

7BB782410H
7BB700408H
7BB700308H
7BB607312H
E5125200
7BP512514B0CH01
7BB000P03H

BB111310
BB105640
BB105600
BB107140
E5125200
BP126560
BB107130

+TP-FLAT T.T S SCREW 4X10 SR(BLACK)
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X12 R
PARALLEL PIN H7A 2.5X20 SUS
PARALLEL PIN 2.5X14
+BIND M SCREW 2.6X3

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
4
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1

2
2
2
4
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1

2
2
2
4
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 9 Drive Section & Electrical Components

3PV
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FIG. 9 Drive Section & Electrical Components

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

303NF31060
303NC31010
2BC06910
5MVX111DN003
303NB31080
303NB94040
303NB31070
303NB31120
302HN44100
303PW31010
303PV94010
303PV39010
303NC04180
303PW02190
2FB27160
302LF39050
303LL02330
302K931080
302P794010
7YCC03B1003+H01
7YZM210009++H01
7YZM390015++H01
7YZM510007++H01
7YZM610001++H01
7YZM610007++H01
M2104350
303NB31100
303R494040

3NF31060
3NC31010
2BC06910
2A806250
3NB31080
3NB94040
3NB31070
3NB31120
2HN44100
3PW31010
3PV94010
3PV39010
3NC04180
3PW02190
2FB27160
2LF39050
3LL02330
2K931080
2P794010
YC014630
YZ126740
YZ124850
YZ042780
YZ010230
YZ023340
M2104350
3NB31100
3R494040

GEAR Z35R
BELT 236
STOPPER 6
RING STOPPER/A-49 FEED A4
MOUNT EJECT DRIVE
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
GEAR Z35R-P35
MOUNT CONVEYING
MOTOR REVERSE
MOUNT FEED IN DRIVE
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
MOUNT PWB
MOUNT TOP SW
MOUNT COVER INTERLOCK SW
INTER LOCK SWITCH
GUIDE WIRE FRONT PWB
HOLDER WIRE D
WIRE STOPPER
PARTS SENSOR OPT. SP
CONNECTOR
ACCESS.EDGING
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)
GEAR Z35L-P42
PARTS MOTOR PAPER FEED SP

101
102
103

7BB700408H
7BB700308H
7BB600314H

BB105640
BB105600
BB112160

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND M SCREW 3X14 R

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
13
9
2
1
1
3
1
8
2
2
1
1

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
13
9
2
1
1
3
1
8
2
2
1
1

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
13
9
2
1
1
3
1
8
2
2
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 10 Exit Section
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FIG. 10 Exit Section

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

303NB36190
303NB36370
303PW36130
28107310
303NB36240
303NB36260
303NB36480
303NB36380
303PW36370
303NB36600
303PW36120
303NB36350
303NB36200
302FB09830
303PW36100
303PW36110
303NB36530
303NB36540
5MVX111DN003
303NB36521
2BC06910
303NB36250
302P794010
303NB36180
7BE008165431H01
303NB31010
303PW36090
303NB36390
303NB36410
303NB36170
303NB36290
303NB36630
303NC36020
302HN44100
303NB36471
303NB36500
7YZM420003++H01

3NB36190
3NB36370
3PW36130
49028101
3NB36240
3NB36260
3NB36480
3NB36380
3PW36370
3NB36600
3PW36120
3NB36350
3NB36200
2FB09830
3PW36100
3PW36110
3NB36530
3NB36540
2A806250
3NB36521
2BC06910
3NB36250
2P794010
3NB36180
BE119730
3NB31010
3PW36090
3NB36390
3NB36410
3NB36170
3NB36290
3NB36630
3NC36020
2HN44100
3NB36471
3NB36500
YZ052580

MOUNT EXIT PULLEY
LEVER UPPER EXIT
SHAFT PADDLE B
BUSH 8
HOLDER PADDLE
SHEET PADDLE B
FILM PADDLE B
BRAKE EXIT
LEVER PAPER PRESS
CAM PADDLE
SHAFT PAPER PRESS
GUIDE CENTER
PULLEY EXIT
CUT WASHER 4
GUIDE PAPER PRESS F
GUIDE PAPER PRESS R
SPRING EXIT F
SPRING EXIT R
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GUIDE PAPER EXIT
STOPPER 6
MOUNT PI PADDLE B
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME EXIT REAR
BEARING 688ZZ
GEAR Z35R
SHAFT UPPER GUIDE
LEVER BRAKE EXIT
SPRING LEVER BRAKE
FRAME EXIT FRONT
SPRING EXIT PULLEY
SPRING EXIT PRESS
SPRING GUIDE PAPER PRESS B
MOTOR REVERSE
PLATE EARTH EJECT
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
ACCESS.BAND

101
102

7BB607410H
7BB200308H

BB106870
BB105660

+TP-CUP M SCREW 4X10 R
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 11 Wire Section
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4
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GND
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7
8
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5V
3.3V
3.3V
GND
GND
PHPES REM
PHMOT REM
PU RDY
PU SEL
PU CLK
PU DI
PU DO
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24V2

EJECT MOT 2B
EJECT MOT 1B
EJECT MOT 2A
EJECT MOT 1A
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STP MOV MOT 2B
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EJE RELS MOT 1A
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ENTRY MOT 2B
ENTRY MOT 1B
ENTRY MOT 2A
ENTRY MOT 1A
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MIDDLE MOT 2B
MIDDLE MOT 1B
MIDDLE MOT 2A
MIDDLE MOT 1A
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1
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1

DFSLM
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SIDE REG F MOT 2B
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4
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1
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3

1
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ENTRY SENS SIG
3.3V
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5
6
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6

MTRY U SENS K
GND
MTRY U SENS SIG
3.3V

YC16
1
2
3
4

1
2
3
4

3.3V
MTRY U SENS K

5
6

5
6

YC19
1
SID REG R HP SENS A
2
GND
SID REG R HP SENS SIG 3

1
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3

12
11
10

SID REG F HP SENS A 4
5
GND
SID REG F HP SENS SIG 6
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9

MID EJE SENS A
GND
MID EJE SENS SIG

DFEM

GND
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3.3V
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GND
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FIG. 11 Wire Section

3PV

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

303NB46110
303NC46100
303NC46110
303NC46120
303NC46150
303NC46160
303PV46110
303PV46010
303PV46020
303PV46030
303PV46040
303PV46050
303PV46060
303PV46070
303PV46080
303PV46090

3NB46110
3NC46100
3NC46110
3NC46120
3NC46150
3NC46160
3PV46110
3PV46010
3PV46020
3PV46030
3PV46040
3PV46050
3PV46060
3PV46070
3PV46080
3PV46090

Description
部

品

名

称

WIRE FFC
WIRE STAPLER
WIRE NCK MOTOR
WIRE PADDLE SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STP HP SENSOR
WIRE ME SENSOR
WIRE INTERFACE
WIRE SENSOR 1
WIRE SENSOR 2
WIRE SENSOR 3
WIRE MOTOR 1
WIRE MOTOR 2
WIRE TRAY HP SENSOR
WIRE CI SENSOR
WIRE MID TRAY SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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3PV
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FIG. 12 Accessories & Option
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3PV
Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8

303PW37040
303PW02180
303PW02200
303PG02050
303PW02150
302H002360
303JY38750
1903JY0000

3PW37040
3PW02180
3PW02200
3PG02050
3PW02150
2H002360
3JY38750
093JY000

TRAY MAIN
COVER INTERLOCK SW
PLATE HOLDER EARTH
PLATE EARTH
PLATE JOINT REAR
GROUND SCANNER
CARTRIDGE EH590
SH-10/STAPLE HOLDER

101
102
103

7BB700408H
7BB700308H
7BB700316H

BB105640
BB105600
BB106910

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR

称

OPTION

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
1903JY0000
28107310
2BC06910
2BL21430
2FB06710
2FB27160
302FB09830
302GR04370
302GR04380
302GR25241
302H002360
302H004660
302HN44100
302K324450
302K931080
302K931760
302K928190
302K994370
302LC04460
302LF39050
302N202011
302P794010
303H321050
303H327460
303JY38240
303JY38601
303JY38750
303JY44011
303LL02330
303LT03130
303LT03140
303NB02041
303NB02211
303NB02220
303NB02281
303NB07160
303NB24210
303NB24220
303NB28130
303NB31010
303NB31070
303NB31080
303NB31100
303NB31110
303NB31120
303NB36070
303NB36100
303NB36110
303NB36120
303NB36150
303NB36160

3PV-1
Alternative.
代替部品番号
093JY000
49028101
2BC06910
2BL21430
2FB06710
2FB27160
2FB09830
2GR04370
2GR04380
2GR25241
2H002360
2H004660
2HN44100
2K324450
2K931080
2K931760
2K928190
2K994370
2LC04460
2LF39050
2N202011
2P794010
3H321050
3H327460
3JY38240
3JY38601
3JY38750
3JY44011
3LL02330
3LT03130
3LT03140
3NB02041
3NB02211
3NB02220
3NB02281
3NB07160
3NB24210
3NB24220
3NB28130
3NB31010
3NB31070
3NB31080
3NB31100
3NB31110
3NB31120
3NB36070
3NB36100
3NB36110
3NB36120
3NB36150
3NB36160

Description
部 品 名 称

Fig.No.

SH-10/STAPLE HOLDER
BUSH 8
STOPPER 6
GEAR EXIT Z20
PIN CASSETTE RAIL
INTER LOCK SWITCH
CUT WASHER 4
MAGNET CLIP DISH
SEAL MAGNET
PIN GUIDE CHUTE
GROUND SCANNER
MAGNET CATCH
MOTOR REVERSE
BUSH 6
WIRE STOPPER
WORM WHEEL Z56L-Z20S
SPRING-TORSION SWITCHBACK
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
STOPPER CONTAINER
GUIDE WIRE FRONT PWB
CASTER 100 CN
PARTS SENSOR OPT. SP
CUSHION EJECT GUIDE
SENSOR A,SEPARATION
SPACER 25
EDGING FFC
CARTRIDGE EH590
STAPLER EH590
HOLDER WIRE D
SPANNER
BOLT M10L40
BASE LEFT FRONT
PLATE CASTER
PLATE HOLDER CASTER
BASE LEFT REAR
HOLDER BEARING
HOLDER MAGNET
SPRING GUIDE HOLD
GEAR Z45-P30
GEAR Z35R
GEAR Z35R-P35
MOUNT EJECT DRIVE
GEAR Z35L-P42
PIN EJECT DRIVE
MOUNT CONVEYING
HOLDER CURSOR
HOLDER MIDDLE PULLEY
SHAFT MIDDLE PULLEY
MOUNT MIDDLE PULLEY
GEAR 41 PADDLE A
PLATE PULSE PADDLE A

12
2,4,8,10
2,4,6,7,8,9,10
2
3
9
10
1
1
2
12
1
7,9,10
6,8
9
8
5
3
1
9
2
4,5,6,7,8,9,10
7
8
6
2
12
6
3,9
2
2
2
2
2
2
3
1
5
6,7
2,4,10
9
9
9
2
9
7
4
4
4
4
4

Part.No.
部品番号
303NB36170
303NB36180
303NB36190
303NB36200
303NB36240
303NB36250
303NB36260
303NB36290
303NB36300
303NB36350
303NB36370
303NB36380
303NB36390
303NB36410
303NB36471
303NB36480
303NB36500
303NB36521
303NB36530
303NB36540
303NB36600
303NB36630
303NB36661
303NB37130
303NB37190
303NB38021
303NB38060
303NB38071
303NB38080
303NB38090
303NB38110
303NB38121
303NB38140
303NB38150
303NB38160
303NB38190
303NB46110
303NB94020
303NB94040
303NB94140
303NC02110
303NC04111
303NC04121
303NC04151
303NC04180
303NC04200
303NC04220
303NC04230
303NC04250
303NC24040
303NC31010
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Alternative.
代替部品番号
3NB36170
3NB36180
3NB36190
3NB36200
3NB36240
3NB36250
3NB36260
3NB36290
3NB36300
3NB36350
3NB36370
3NB36380
3NB36390
3NB36410
3NB36471
3NB36480
3NB36500
3NB36521
3NB36530
3NB36540
3NB36600
3NB36630
3NB36661
3NB37130
3NB37190
3NB38021
3NB38060
3NB38071
3NB38080
3NB38090
3NB38110
3NB38121
3NB38140
3NB38150
3NB38160
3NB38190
3NB46110
3NB94020
3NB94040
3NB94140
3NC02110
3NC04111
3NC04121
3NC04151
3NC04180
3NC04200
3NC04220
3NC04230
3NC04250
3NC24040
3NC31010

Description
部 品 名 称
FRAME EXIT FRONT
FRAME EXIT REAR
MOUNT EXIT PULLEY
PULLEY EXIT
HOLDER PADDLE
MOUNT PI PADDLE B
SHEET PADDLE B
SPRING EXIT PULLEY
SPRING GUIDE PAPER PRESS
GUIDE CENTER
LEVER UPPER EXIT
BRAKE EXIT
LEVER BRAKE EXIT
SPRING LEVER BRAKE
PLATE EARTH EJECT
FILM PADDLE B
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
GUIDE PAPER EXIT
SPRING EXIT F
SPRING EXIT R
CAM PADDLE
SPRING EXIT PRESS
PULLEY MIDDLE
PIN RAIL
FILM FRAME TRAY
MOUNT STAPLER
STOPPER STAPLER MOUNT
RAIL STAPLER SHIFT FRONT
SHAFT STOPPER PULLEY
SHAFT MOUNT PULLEY
STOPPER DRIVE BELT
RAIL STAPLER SHIFT REAR
COVER STAPLER
STOPPER BUSH
FILM STAPLER
PLATE EARTH STAPLER
WIRE FFC
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
PARTS SENSOR OPT. SP
FILM PARTITION
COVER FOOT LOWER FRONT
COVER FOOT LOWER REAR
FULCRUM-PLATE FRONT
MOUNT TOP SW
COVER LEG UP
LID LEG UP
COVER LEG LOW
LID LEG LOW
ACTUATOR CONVEYING
BELT 236

Fig.No.
10
10
10
10
4,10
10
10
10
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
11
6
6,9
8
2
1
1
1
9
1
1
1
1
5
9

3PV-1
Part.No.
部品番号
303NC36020
303NC36030
303NC37011
303NC37020
303NC37050
303NC37080
303NC37100
303NC37130
303NC37140
303NC37150
303NC37180
303NC37190
303NC38011
303NC39020
303NC39032
303NC39042
303NC46100
303NC46110
303NC46120
303NC46150
303NC46160
303NC94020
303NF06340
303NF31060
303NW94060
303PG02050
303PV02030
303PV02090
303PV04010
303PV04020
303PV04030
303PV04040
303PV04050
303PV04060
303PV04080
303PV04100
303PV07010
303PV24010
303PV24020
303PV34010
303PV34020
303PV37010
303PV37020
303PV37030
303PV39010
303PV46010
303PV46020
303PV46030
303PV46040
303PV46050
303PV46060

Alternative.
代替部品番号
3NC36020
3NC36030
3NC37011
3NC37020
3NC37050
3NC37080
3NC37100
3NC37130
3NC37140
3NC37150
3NC37180
3NC37190
3NC38011
3NC39020
3NC39032
3NC39042
3NC46100
3NC46110
3NC46120
3NC46150
3NC46160
3NC94020
3NF06340
3NF31060
3NW94060
3PG02050
3PV02030
3PV02090
3PV04010
3PV04020
3PV04030
3PV04040
3PV04050
3PV04060
3PV04080
3PV04100
3PV07010
3PV24010
3PV24020
3PV34010
3PV34020
3PV37010
3PV37020
3PV37030
3PV39010
3PV46010
3PV46020
3PV46030
3PV46040
3PV46050
3PV46060

Description
部 品 名 称
SPRING GUIDE PAPER PRESS B
SHEET PADDLE A
MOUNT DRIVE
GEAR Z60 Z18
PLATE PULLEY
FRAME MAIN TRAY FRONT
FRAME MAIN TRAY REAR
RAIL MAIN TRAY
PULLEY 32S3M
BELT LIFT
STOPPER FRONT BELT
STOPPER REAR BELT
SPACER STAPLER
DUCT UPPER GUIDE WIRE 1
DUCT UPPER GUIDE WIRE 2
DUCT UPPER GUIDE WIRE 3
WIRE STAPLER
WIRE NCK MOTOR
WIRE PADDLE SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STP HP SENSOR
PARTS DC MOTOR ASSY SP
CUSHION ACTUATOR
GEAR Z35R
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE EARTH
BASE RIGHT
PARTITION FINISHER
COVER TOP
COVER TOP OPEN
COVER FRONT
COVER FRONT OPEN
COVER REAR
COVER LEFT UPPER
COVER BOTTOM
COVER FOOT MIDDLE
GUIDE PUNCH
GUIDE CONVEYING UPPER
GUIDE CONVEYING LOWER
LABEL OPERATION
LABEL D
SHAFT MAIN TRAY
HOLDER TIMING BELT
PLATE MIDDLE SENSOR
MOUNT PWB
WIRE INTERFACE
WIRE SENSOR 1
WIRE SENSOR 2
WIRE SENSOR 3
WIRE MOTOR 1
WIRE MOTOR 2

Part.No.
部品番号

Fig.No.
10
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
2
2
2
11
11
11
11
11
8
5
9
3,7
12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
1
5
8
8
8
9
11
11
11
11
11
11

303PV46070
303PV46080
303PV46090
303PV46110
303PV94010
303PV94020
303PV94030
303PW02150
303PW02180
303PW02190
303PW02200
303PW04100
303PW07010
303PW07020
303PW07060
303PW07070
303PW07080
303PW07090
303PW07100
303PW07110
303PW31010
303PW31020
303PW31030
303PW36010
303PW36020
303PW36030
303PW36040
303PW36050
303PW36080
303PW36090
303PW36100
303PW36110
303PW36120
303PW36130
303PW36140
303PW36160
303PW36180
303PW36210
303PW36220
303PW36240
303PW36250
303PW36260
303PW36270
303PW36280
303PW36290
303PW36300
303PW36310
303PW36320
303PW36330
303PW36350
303PW36360
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Alternative.
代替部品番号
3PV46070
3PV46080
3PV46090
3PV46110
3PV94010
3PV94020
3PV94030
3PW02150
3PW02180
3PW02190
3PW02200
3PW04100
3PW07010
3PW07020
3PW07060
3PW07070
3PW07080
3PW07090
3PW07100
3PW07110
3PW31010
3PW31020
3PW31030
3PW36010
3PW36020
3PW36030
3PW36040
3PW36050
3PW36080
3PW36090
3PW36100
3PW36110
3PW36120
3PW36130
3PW36140
3PW36160
3PW36180
3PW36210
3PW36220
3PW36240
3PW36250
3PW36260
3PW36270
3PW36280
3PW36290
3PW36300
3PW36310
3PW36320
3PW36330
3PW36350
3PW36360

Description
部 品 名 称
WIRE TRAY HP SENSOR
WIRE CI SENSOR
WIRE MID TRAY SENSOR
WIRE ME SENSOR
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
PARTS ROLLER FEED LOWER SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PLATE JOINT REAR
COVER INTERLOCK SW
MOUNT COVER INTERLOCK SW
PLATE HOLDER EARTH
LEVER SET SW
GUIDE FEED UPPER
GUIDE FEED LOWER
GUIDE FEED REGIST
MOUNT LOWER GUIDE FEED REAR
SPRING-COMPRESSION REGIST
SPRING-TORSION FEED
PLATE FEED REGIST
HOLDER BEARING
MOUNT FEED IN DRIVE
GEAR Z20 FEED UPPER
GEAR Z25 FEED LOWER
STAY MIDDLE TRAY
GUIDE MIDDLE TRAY
CURSOR F MIDDLE TRAY
CURSOR R MIDDLE TRAY
SHAFT CURSOR
SHAFT PADDLE A
SHAFT UPPER GUIDE
GUIDE PAPER PRESS F
GUIDE PAPER PRESS R
SHAFT PAPER PRESS
SHAFT PADDLE B
SHAFT UPPER EXIT DRIVE
COVER MIDDLE TRAY WIRE
BELT MIDDLE TRAY
HOLDER PAPER STOPPER
FILM PAPER STOPPER
MOUNT PI UPPER GUIDE
GUIDE PAPER STOPPER S
LEVER GUIDE STOPPER F
RATCHET LEVER GUIDE F
SPRING GUIDE LEVER
SLIDER PAPER STOPPER F
SLIDER PAPER STOPPER R
LEVER GUIDE STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
GUIDE PAPER STOPPER C
SPRING GUIDE STOPPER

Fig.No.
11
11
11
11
9
4
2
12
12
9
12
1
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
4
7
7
7
7
7
4
10
10
10
10
10
2
7
7
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3PV-1
Part.No.
部品番号
303PW36370
303PW36380
303PW37030
303PW37040
303PW38010
303PW38020
303PW38030
303PW38040
303PW38050
303PW38060
303PW38070
303PW94040
303PW94070
303R494040
3AK20200
3AP02040
3B807230
3H316050
3H608230
5MMS626SD003
5MVM176DN001
5MVX111DN003
5MVX111DN007
63212210
72418140
7BE006124431H01
7BE008121R31H01
7BE008165431H01
7SP01000006+H01
7YCC03B1003+H01
7YZM110001++H01
7YZM210009++H01
7YZM390015++H01
7YZM410002++H01
7YZM420003++H01
7YZM510007++H01
7YZM610001++H01
7YZM610007++H01
7YZM610008++H01
M2104350

Alternative.
代替部品番号
3PW36370
3PW36380
3PW37030
3PW37040
3PW38010
3PW38020
3PW38030
3PW38040
3PW38050
3PW38060
3PW38070
3PW94040
3PW94070
3R494040
3AK20200
3AP02040
3B807230
3H316050
3H608230
2BM04100
3B706020
2A806250
2BT11070
63212210
72418140
BE119720
BE121740
BE119730
SP121020
YC014630
YZ009420
YZ126740
YZ124850
YZ042720
YZ052580
YZ042780
YZ010230
YZ023340
YZ037940
M2104350

Description
部 品 名 称
LEVER PAPER PRESS
SPRING LEVER
FRAME MAIN TRAY CENTER
TRAY MAIN
BASE STAPLER UNIT
BELT 898
SHAFT STAPLER SHIFT
PLATE STAPLER SHIFT
PLATE STAPLER UNIT TENSION
MOUNT PRINT STAPLER
GUIDE STAPLER
PARTS ROLLER FEED UPPER SP
PARTS ROLLER MIDDLE SP
PARTS MOTOR PAPER FEED SP
PULLEY,MAIN TRAY
PULLEY 30,DUPLEX
COLLAR,MIDDLE BELT
GEAR 46 DRUM DRIVE
SPRING C PULLEY
PLATE MAGCHATCH
PULLEY RAIL CASS/40283V0034 A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
STATIC ELIMINATOR,EJECT
SPRING, BLADE
BEARING MR126ZZ
BEARING MF128ZZ
BEARING 688ZZ
SW.PUSH
CONNECTOR
ACCESS.BUSHING
ACCESS.EDGING
ACCESS.CLAMP
ACCESS.BAND
ACCESS.BAND
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
ACCESS.SADDLE
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)

Fig.No.
10
7
8
12
6
6
6
6
6
6
6
3
4
9
8
6,7
6
8
4
1
6
3,6,9,10
7
3
6
3,6
4
4,10
7
9
2
2,9
9
6,7
10
9
2,9
9
6
6,7,9
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FIG. 1 Covers
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FIG. 1 Covers

3PW-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

303PW04021
303PW04030
303PW04060
303PW04010
303PW04040
303PW04070
303PW28010
303PW04050
303PW04080
303PW04090
303NB94030
303PG04090
303NB04240
303PW34090
302H004660
5MMS626SD003
303PW04100
303PW34010
303PW34060
303PW34100
303NC04151
303NB04200
2BC06910
303PW34070
303PW34080
303PW04110

3PW04021
3PW04030
3PW04060
3PW04010
3PW04040
3PW04070
3PW28010
3PW04050
3PW04080
3PW04090
3NB94030
3PG04090
3NB04240
3PW34090
2H004660
2BM04100
3PW04100
3PW34010
3PW34060
3PW34100
3NC04151
3NB04200
2BC06910
3PW34070
3PW34080
3PW04110

COVER FRONT
COVER FRONT OPEN
COVER FRONT LOWER
COVER TOP
COVER TOP B
COVER MAIN EXIT
GUIDE TURN
COVER REAR
COVER LEFT LOWER
COVER OPERATION
PARTS PWB OPERATION ASSY SP
KEY STAPLER
KEY SELECT
SHEET OPERATION
MAGNET CATCH
PLATE MAGCHATCH
LEVER SET SW
LABEL OPERATION
LABEL D3
LABEL DISPOSAL TANK
FULCRUM-PLATE FRONT
HANDLE JAM REMOVEMENT
STOPPER 6
LABEL CAUTION MAIN TRAY
LABEL MANUAL STAPLER
LABEL COVER REAR

101
102
103
104

7BB782410H
7BB200410H
7BB280410H
7BB200308H

BB111310
BB105700
BB111250
BB105660

+TP-FLAT T.T S SCREW 4X10 SR(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 4X10
+BIND T.T P SCREW 4X10(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

1:Design-chg.

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames
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FIG. 2 Frames

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

303LT03130
303NB02041
303NB02281
303PW02030
303NB02220
303NB02211
302N202011
303LT03140
303NB31030
303NB31110
302GR25241
303NB36300
303PW24150
303PW02120
303PW02170
303PW94080
28107310
2BC06910
303NB36050
303PW36140
2BL21430
303NB31010
M2104350
7YZM110003++H01
7YZM210009++H01
7YZM110001++H01

3LT03130
3NB02041
3NB02281
3PW02030
3NB02220
3NB02211
2N202011
3LT03140
3NB31030
3NB31110
2GR25241
3NB36300
3PW24150
3PW02120
3PW02170
3PW94080
49028101
2BC06910
3NB36050
3PW36140
2BL21430
3NB31010
M2104350
YZ034780
YZ126740
YZ009420

SPANNER
BASE LEFT FRONT
BASE LEFT REAR
BASE RIGHT
PLATE HOLDER CASTER
PLATE CASTER
CASTER 100 CN
BOLT M10L40
MOUNT FEED IDLE
PIN EJECT DRIVE
PIN GUIDE CHUTE
SPRING GUIDE PAPER PRESS
STATIC-ELIMINATOR SUB EJECT
PARTITION FINISHER
FILM PARTITION
PARTS ROLLER EXIT SP
BUSH 8
STOPPER 6
DUCT UPPER GUIDE WIRE 1
SHAFT UPPER EXIT DRIVE
GEAR EXIT Z20
GEAR Z35R
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)
ACCESS,BUSHING
ACCESS.EDGING
ACCESS.BUSHING

101
102
103

7BB700412H
7BB700408H
7BB782308H

BB106830
BB105640
BB111300

+BIND T.T S SCREW 4X12 SR
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
2
2
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
2
2
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
2
2
1
1
3
1
4
8
1
1
2
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Paper Feed Section 1

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

303NB07160
7BE006124431H01
303PW94040
5MVX111DN003
303PW07060
303PW07080
303PW07100
63212210
302K994370
303PW07070
303PW07010
303NW94060
303LL02330
303PW07020
303PW07090
2FB06710
303PW07110
303PW31020

3NB07160
BE119720
3PW94040
2A806250
3PW07060
3PW07080
3PW07100
63212210
2K994370
3PW07070
3PW07010
3NW94060
3LL02330
3PW07020
3PW07090
2FB06710
3PW07110
3PW31020

HOLDER BEARING
BEARING MR126ZZ
PARTS ROLLER FEED UPPER SP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GUIDE FEED REGIST
SPRING-COMPRESSION REGIST
PLATE FEED REGIST
STATIC ELIMINATOR,EJECT
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
MOUNT LOWER GUIDE FEED REAR
GUIDE FEED UPPER
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER WIRE D
GUIDE FEED LOWER
SPRING-TORSION FEED
PIN CASSETTE RAIL
HOLDER BEARING
GEAR Z20 FEED UPPER

101
102
103
104
105

7BB700308H
E0130280
7BB007303H
7BB700408H
7BB200410H

BB105600
E0130280
BB105750
BB105640
BB105700

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
SPRING PIN 3X28(SUS)
+TP-CUP M SCREW 3X3
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T P SCREW 4X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 4 Paper Feed Section 2

3PW
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8
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FIG. 4 Paper Feed Section 2

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

303PW24060
63213320
302P794010
303PW24160
303PW24170
303NB36110
303NB36661
303NB36100
303NB36670
303NB36240
303NC36030
303PW36080
303NB36150
28107310
2BC06910
303NB36160
302K931080
303PW36240
303PW36210
303PW36220
303PW94070
7BE008165431H01
303NB31010

3PW24060
63213320
2P794010
3PW24160
3PW24170
3NB36110
3NB36661
3NB36100
3NB36670
3NB36240
3NC36030
3PW36080
3NB36150
49028101
2BC06910
3NB36160
2K931080
3PW36240
3PW36210
3PW36220
3PW94070
BE119730
3NB31010

GUIDE MIDDLE CONVEYING LOWER
CUSHION,ORIGINAL COLLECTION
PARTS SENSOR OPT. SP
ACTUATOR MIDDLE
SPRING-TORSION MIDDLE
SHAFT MIDDLE PULLEY
PULLEY MIDDLE
HOLDER MIDDLE PULLEY
SPRING PULLEY
HOLDER PADDLE
SHEET PADDLE A
SHAFT PADDLE A
GEAR 41 PADDLE A
BUSH 8
STOPPER 6
PLATE PULSE PADDLE A
WIRE STOPPER
MOUNT PI UPPER GUIDE
HOLDER PAPER STOPPER
FILM PAPER STOPPER
PARTS ROLLER MIDDLE SP
BEARING 688ZZ
GEAR Z35R

101
102

7BB700408H
7BB200410H

BB105640
BB105700

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T P SCREW 4X10

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
8
1
1
1
3
3
1
2
1

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
8
1
1
1
3
3
1
2
1

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
8
1
1
1
3
3
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 5 Paper Conveying Section

3PW
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6
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FIG. 5 Paper Conveying Section

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

303PW24040
63213320
303PW34050
303NB24210
302GR04380
302GR04370
303NB24220
303PW94030
28107310
302KS08110
2BC06910
303NB31010
303PW24090
5MVX111DN003
303NB24140
302K994370
303NB24130
302FZ08190
303PW24030
302H728100
2FM04150
302H722770
303B817020
303PW34040
303PW94050
303PW94060
303NB31020
303NB04290
303PW24010
303PW24020
302P794010
303NB24170
303PW24170
303NB36661
303PW31030
7BE008121R31H01

3PW24040
63213320
3PW34050
3NB24210
2GR04380
2GR04370
3NB24220
3PW94030
49028101
2KS08110
2BC06910
3NB31010
3PW24090
2A806250
3NB24140
2K994370
3NB24130
2FZ08190
3PW24030
2H728100
5MVM163DN005
2H722770
3B817020
3PW34040
3PW94050
3PW94060
3NB31020
3NB04290
3PW24010
3PW24020
2P794010
3NB24170
3PW24170
3NB36661
3PW31030
BE121740

GUIDE MIDDLE CONVEYING UPPER
CUSHION,ORIGINAL COLLECTION
LABEL D2
HOLDER MAGNET
SEAL MAGNET
MAGNET CLIP DISH
SPRING GUIDE HOLD
PARTS ROLLER FEED LOWER SP
BUSH 8
GEAR 18
STOPPER 6
GEAR Z35R
GUIDE FEED SHIFT SUB
RING STOPPER/A-49 FEED A4
LEVER SOLENOID AB
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
MOUNT SOLENOID AB
SPRING HOLDER MPT
GUIDE SUB LEFT OPEN
SPRING EXIT PULLEY
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
SHAFT MIDDLE A
PULLEY SUB EJECT
LABEL D1
PARTS ROLLER SUB EXIT SP
PARTS ROLLER SUB CONVEYING SP
GEAR Z35L
PLATE PIN HANDLE
GUIDE SUB RIGHT
GUIDE SUB EJECT
PARTS SENSOR OPT. SP
ACTUATOR SUB
SPRING-TORSION MIDDLE
PULLEY MIDDLE
GEAR Z25 FEED LOWER
BEARING MF128ZZ

101
102
103
104
105

5MBP2012WXSP
7BB700408H
7BB007303H
E0130280
5MBP2012WPLD

E0020120
BB105640
BB105750
E0130280
E5120120

SPRING PIN/M2 X 12 S-BLK
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X3
SPRING PIN 3X28(SUS)
PARALLEL PIN/M2 X 12 SUS-DP

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
4
1
3
3
3
2
1
4
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

1
4
1
3
3
3
2
1
4
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

1
4
1
3
3
3
2
1
4
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 6 Staple Section

3PW

101

33
30
102

104

29

104

31

101

28
2
35

1

32
26
25

24
103

27
23

104

5

104

20
23
22

34
3
7
13

21
23 20

9

16

15
6
7
20 19

- 12 -

8

12

4

14

6
7

10 11
101

10
11

11 10
11
10
17

18
101

36

FIG. 6 Staple Section

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

303PW38010
303NB94040
303NB38121
303NB38071
303NB28130
303JY38240
2BC06910
302P794010
303PW38040
302K324450
303NB38150
303PW38020
303NB38110
303PW38050
3AP02040
72418140
303PW38060
303NB94020
303PW38030
5MVX111DN003
303NB38060
303NB38080
5MVM176DN001
3B807230
7BE006124431H01
303NB38190
303NB38090
303NB38021
303NB38160
303JY44011
303NC38011
303NB38140
303PW38070
7YZM410002++H01
M2104350
7YZM610008++H01

3PW38010
3NB94040
3NB38121
3NB38071
3NB28130
3JY38240
2BC06910
2P794010
3PW38040
2K324450
3NB38150
3PW38020
3NB38110
3PW38050
3AP02040
72418140
3PW38060
3NB94020
3PW38030
2A806250
3NB38060
3NB38080
3B706020
3B807230
BE119720
3NB38190
3NB38090
3NB38021
3NB38160
3JY44011
3NC38011
3NB38140
3PW38070
YZ042720
M2104350
YZ037940

BASE STAPLER UNIT
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
RAIL STAPLER SHIFT REAR
RAIL STAPLER SHIFT FRONT
GEAR Z45-P30
SPACER 25
STOPPER 6
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE STAPLER SHIFT
BUSH 6
STOPPER BUSH
BELT 898
STOPPER DRIVE BELT
PLATE STAPLER UNIT TENSION
PULLEY 30,DUPLEX
SPRING, BLADE
MOUNT PRINT STAPLER
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
SHAFT STAPLER SHIFT
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER STAPLER MOUNT
SHAFT STOPPER PULLEY
PULLEY RAIL CASS /40283V0034
COLLAR,MIDDLE BELT
BEARING MR126ZZ
PLATE EARTH STAPLER
SHAFT MOUNT PULLEY
MOUNT STAPLER
FILM STAPLER
STAPLER EH590
SPACER STAPLER
COVER STAPLER
GUIDE STAPLER
ACCESS.BAND
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)
ACCESS.SADDLE

101
102
103
104

7BB700308H
7BB607410H
7BB202306H
7BB700408H

BB105600
BB106870
BB106940
BB105640

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-CUP M SCREW 4X10 R
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR

Description
部

品

名

称

A4

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 7 Middle Tray Section
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FIG. 7 Middle Tray Section

3PW-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

303PW36010
303H321050
302HN44100
2BC06910
303NB28130
3AP02040
302P794010
303NB36070
303PW36180
303PW36050
303PW36290
303PW36250
303PW36270
303PW36260
303PW36380
303PW36300
303PW36320
303PW36310
303PW36280
303PW36350
303PW36330
5MVX111DN007
303PW36360
303PW36020
7SP01000006+H01
303NW94060
303PW36040
303PW36030
303PW36160

3PW36010
3H321050
2HN44100
2BC06910
3NB28130
3AP02040
2P794010
3NB36070
3PW36180
3PW36050
3PW36290
3PW36250
3PW36270
3PW36260
3PW36380
3PW36300
3PW36320
3PW36310
3PW36280
3PW36350
3PW36330
2BT11070
3PW36360
3PW36020
SP121020
3NW94060
3PW36040
3PW36030
3PW36160

STAY MIDDLE TRAY
CUSHION EJECT GUIDE
MOTOR REVERSE
STOPPER 6
GEAR Z45-P30
PULLEY 30,DUPLEX
PARTS SENSOR OPT. SP
HOLDER CURSOR
BELT MIDDLE TRAY
SHAFT CURSOR
SLIDER PAPER STOPPER F
GUIDE PAPER STOPPER S
RATCHET LEVER GUIDE F
LEVER GUIDE STOPPER F
SPRING LEVER
SLIDER PAPER STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
LEVER GUIDE STOPPER R
SPRING GUIDE LEVER
GUIDE PAPER STOPPER C
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
STOPPER 3/2BT1107 A4
SPRING GUIDE STOPPER
GUIDE MIDDLE TRAY
SW.PUSH
PARTS SENSOR OPT. SP
CURSOR R MIDDLE TRAY
CURSOR F MIDDLE TRAY
COVER MIDDLE TRAY WIRE

31
32

7YZM410002++H01
M2104350

YZ042720
M2104350

ACCESS.BAND
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)

101
102
103

7BB200308H
7BB202306H
7BB700408H

BB105660
BB106940
BB105640

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X6
+BIND T.T S SCREW 4X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
2

7
2

7
2

1:Del

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 8 Main Tray Section

3PW
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FIG. 8 Main Tray Section

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

303PG37010
303PG37020
303NB37060
303NB37200
303PW37090
303PW37020
28107310
2BC06910
303NB37011
303NB94052
303NB37020
303NB37040
3AK20090
5MVX111DN003
74808080
302FZ25740
302K324450
3AK20080
302H731280
303NB37050
303NB37030
303PW37050
303PW37060
302P794010
303PW37080
3CG07041
3AK20250
303H327460
303NB94140
303NB37100
303NB37120
3AK20200
303NB37130
303PW37030
303NB37090
303NB37190
3AK20050

3PG37010
3PG37020
3NB37060
3NB37200
3PW37090
3PW37020
49028101
2BC06910
3NB37011
3NB94052
3NB37020
3NB37040
3AK20090
2A806250
74808080
2FZ25740
2K324450
3AK20080
2H731280
3NB37050
3NB37030
3PW37050
3PW37060
2P794010
3PW37080
3CG07041
3AK20250
3H327460
3NB94140
3NB37100
3NB37120
3AK20200
3NB37130
3PW37030
3NB37090
3NB37190
3AK20050

RAIL MAIN TRAY
BELT LIFT
PLATE TENSION
PULLEY 20S5M
SPRING MAIN TRAY
SHAFT MAIN TRAY
BUSH 8
STOPPER 6
MOUNT DRIVE
PARTS MOTOR-BL BRAKE SP
SHAFT WORM
GEAR WORM
GEAR 51
RING STOPPER/A-49 FEED A4
BEARING,686ZZNR
STOPPER 4
BUSH 6
GEAR 18/50
GEAR Z29R MIDDLE
GEAR Z60R
GEAR Z34L Z52L
MOUNT MAINTRAY SENSOR
DETECTION PLATE
PARTS SENSOR OPT. SP
FILM MAIN TRAY SENSOR
PIN,CONNECTOR
SPRING,MAIN TRAY SENSOR MIDDLE
SENSOR A,SEPARATION
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME MAIN TRAY FRONT
FRAME MAIN TRAY REAR
PULLEY,MAIN TRAY
PIN RAIL
FRAME MAIN TRAY CENTER
LEVER SENSOR
FILM FRAME TRAY
HOLDER,TIMING BELT

101
102
103
104
105
106

7BB700408H
7BB007304H
5MBP2012WPLD
E5125200
7BB700312H
7BB782410H

BB105640
BB105810
E5120120
E5125200
BB106820
BB111310

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X4
PARALLEL PIN/M2 X 12 SUS-DP
PARALLEL PIN H7A 2.5X20 SUS
+BIND T.T S SCREW 3X12 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 4X10 SR(BLACK)

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

2
2
2
4
2
1
3
8
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2

2
2
2
4
2
1
3
8
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2

2
2
2
4
2
1
3
8
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 9 Drive Section & Electrical Components

3PW
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FIG. 9 Drive Section & Electrical Components

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

303NB31130
303H322140
2BC06910
303NB31100
303NB31090
302KV44041
5MVX111DN003
303NB31080
303NB94040
303NB31070
3CZ02230
27302160
303NB31120
302HN44100
303K531040
303K531120
303PW31010
303PW94010
303NB39011
7YZM410002++H01
7YZM510007++H01
303JY38601
7YZM390015++H01
7YZM610017++H01
303NB39021
303NB39031
302LF39050
7YZM610001++H01
302K931080
303LL02330
303LL02180
303NB36330
2FB27160
7YCC03B1003+H01
303NB28200
M2104350
303PW02190
7YZM610002++H01
303R494040

3NB31130
3H322140
2BC06910
3NB31100
3NB31090
2KV44041
2A806250
3NB31080
3NB94040
3NB31070
3CZ02230
48527301
3NB31120
2HN44100
3K531040
3K531120
3PW31010
3PW94010
3NB39011
YZ042720
YZ042780
3JY38601
YZ124850
YZ049360
3NB39021
3NB39031
2LF39050
YZ010230
2K931080
3LL02330
3LL02180
3NB36330
2FB27160
YC014630
3NB28200
M2104350
3PW02190
YZ010240
3R494040

PULLEY P42 EXIT
FLANGE 36
STOPPER 6
GEAR Z35L-P42
BELT 504
CLUTCH 50 Z35R
RING STOPPER/A-49 FEED A4
MOUNT EJECT DRIVE
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
GEAR Z35R-P35
PIN,HOOK FULCRUM
SPRING,RELEASE LEVER
MOUNT CONVEYING
MOTOR REVERSE
GEAR 42
GEAR 48 LOOP ROLLER
MOUNT FEED IN DRIVE
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
MOUNT PWB
ACCESS.BAND
ACCESS.SPACER
EDGING FFC
ACCESS.CLAMP
ACCESS.SADDLE
GUIDE WIRE REAR LEFT
GUIDE WIRE REAR RIGHT
GUIDE WIRE FRONT PWB
ACCESS SADDLE
WIRE STOPPER
HOLDER WIRE D
HOLDER WIRE A
MOUNT INTERLOCK UPPER GUIDE
INTER LOCK SWITCH
CONNECTOR
MOUNT PI SET
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)
MOUNT COVER INTERLOCK SW
ACCESS SADDLE
PARTS MOTOR PAPER FEED SP

101
102
103
104

7BB700408H
7BB700308H
7BB700316H
7BB600314H

BB105640
BB105600
BB106910
BB112160

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR
+BIND M SCREW 3X14 R

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
5
8
5
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
5
8
5
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
5
8
5
1
1
2
1
1
1
1
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 10 Punch Section 1

3PW-1
26

21

105

22
23
101

20 12
15

17

102

16
29

106

103

101

14

19

27

18

104

28
25
30
31
24

106
106

5
10

13
9 7

1
9 7

9

3

9
4 6

101

8

8
6

2

107

11
101

32
101
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FIG. 10 Punch Section 1

3PW-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

303PW94090
303PW94100
303PW35150
303PW35171
303PW35140
303R194020
303LL02330
303NK35100
302FG07020
2BC06980
303PW35240
303R194030
3033927451
303PW35260
2BC06910
303PW35130
303PW35160
303PW35210
303PW35110
303PW35220
3H416150
5MVX111DN003
3H416380
303PW35180
303PW35230
5MVX111DN007
303LJ94140
303PW94020
303PW35120
302P794010
7YZM410002++H01
7YZM420003++H01
302H025300

3PW94090
3PW94100
3PW35150
3PW35171
3PW35140
3R194020
3LL02330
3NK35100
2FG07020
2BC06980
3PW35240
3R194030
33927451
3PW35260
2BC06910
3PW35130
3PW35160
3PW35210
3PW35110
3PW35220
3H416150
2A806250
3H416380
3PW35180
3PW35230
2BT11070
3LJ94140
3PW94020
3PW35120
2P794010
YZ042720
YZ052580
2H025300

PARTS PUNCH BASE INCH ASSY SP
PARTS PUNCH BASE METRIC ASSY SP
GUIDE PUNCH FRONT
GUIDE PUNCH REAR
GUIDE WIRE A
PARTS PWB SENSOR A ASSY SP
HOLDER WIRE D
SHAFT PULLEY
PULLEY,CASSETTE RAIL
STOPPER 5
COVER PAPER DETECTION SENSOR
PARTS PWB SENSOR B ASSY SP
RETAINING PIN,DRAWER
GUIDE WIRE
STOPPER 6
SLIT PUNCH
SHAFT CAM DRIVE
GEAR Z40S CAM DRIVE
MOUNT DRIVE
GEAR Z16S-Z51S IDLE
BUSHING REAR
RING STOPPER/A-49 FEED A4
COLLAR SHIFT
LEVER SHIFT
SHAFT SHIFT
STOPPER 3/2BT1107 A4
PARTS SOLENOID PRESSURE PULLEY SP
PARTS MOTOR PUNCH SP
MOUNT PULSE DETECTION
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.BAND
ACCESS.BAND
SPONGE FUSER TL

101
102
103
104
105
106
107

7BB700408H
7BB607306H
7BB007304H
7BP512520B0CH01
E0030180
7BB200308H
7BB700308H

BB105640
BB105770
BB105810
BP126570
E0030180
BB105660
BB105600

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X6 R
+TP-CUP M SCREW 3X4
PARALLEL PIN 2.5X20
SPRING PIN 3X18
+BIND T.T P SCREW 3X8
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Inch
Metric

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1

1:Design-chg.

1:Add

1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 11 Punch Section 2

3PW

14

5

3
4

1

6
101

9

10

2

101
101

101
101

7
101

8

101
101

15

12

11

13
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16

FIG. 11 Punch Section 2

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

303PW35290
303NB94040
303NK31020
2C904550
302P794010
7YZM210005++H01
303PW35280
303R194050
303R194040
7SP01000004+H01
303PW35270
303H402040
303H402050
2BC06980
303NK02030
303R194010

3PW35290
3NB94040
3NK31020
2C904550
2P794010
YZ037990
3PW35280
3R194050
3R194040
SP136500
3PW35270
3H402040
3H402050
2BC06980
3NK02030
3R194010

MOUNT PUNCH MOVING MOTOR
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
GEAR Z63R-Z24S
CUT WASHER 5
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.EDGING
GUIDE DISPOSAL TANK
PARTS PWB SENSOR D ASSY SP
PARTS PWB SENSOR C ASSY SP
SW.PUSH
TANK DISPOSAL
GROUND PLATE TANK
FILM GROUND PLATE
STOPPER 5
MOUNT PWB
PARTS PWB PUNCH ASSY SP

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 12 Exit Section

3PW
37 102

23 22
36
6

5
2

10
7

10

20

3

18

21

36

9

19
35

30

16

1

29

4
35

36
25 21

11

8

17

28

20 1413

27

31
33

19

21

35
15
101

25

4

1314

12 29
28
33

32

31
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FIG. 12 Exit Section

3PW

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

303NB36190
303NB36370
303PW36130
28107310
303NB36240
303NB36260
303NB36480
303NB36380
303PW36370
303NB36600
303PW36120
303NB36350
303NB36200
302FB09830
303PW36100
303PW36110
303NB36530
303NB36540
5MVX111DN003
303NB36521
2BC06910
303NB36250
302P794010
303NB36180
7BE008165431H01
303NB31010
303PW36090
303NB36390
303NB36410
303NB36170
303NB36290
303NB36630
303NC36020
302HN44100
303NB36471
303NB36500
7YZM420003++H01

3NB36190
3NB36370
3PW36130
49028101
3NB36240
3NB36260
3NB36480
3NB36380
3PW36370
3NB36600
3PW36120
3NB36350
3NB36200
2FB09830
3PW36100
3PW36110
3NB36530
3NB36540
2A806250
3NB36521
2BC06910
3NB36250
2P794010
3NB36180
BE119730
3NB31010
3PW36090
3NB36390
3NB36410
3NB36170
3NB36290
3NB36630
3NC36020
2HN44100
3NB36471
3NB36500
YZ052580

MOUNT EXIT PULLEY
LEVER UPPER EXIT
SHAFT PADDLE B
BUSH 8
HOLDER PADDLE
SHEET PADDLE B
FILM PADDLE B
BRAKE EXIT
LEVER PAPER PRESS
CAM PADDLE
SHAFT PAPER PRESS
GUIDE CENTER
PULLEY EXIT
CUT WASHER 4
GUIDE PAPER PRESS F
GUIDE PAPER PRESS R
SPRING EXIT F
SPRING EXIT R
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GUIDE PAPER EXIT
STOPPER 6
MOUNT PI PADDLE B
PARTS SENSOR OPT. SP
FRAME EXIT REAR
BEARING 688ZZ
GEAR Z35R
SHAFT UPPER GUIDE
LEVER BRAKE EXIT
SPRING LEVER BRAKE
FRAME EXIT FRONT
SPRING EXIT PULLEY
SPRING EXIT PRESS
SPRING GUIDE PAPER PRESS B
MOTOR REVERSE
PLATE EARTH EJECT
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
ACCESS.BAND

101
102

7BB607410H
7BB200308H

BB106870
BB105660

+TP-CUP M SCREW 4X10 R
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
1
3
3
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

- 25 -

240

FIG. 13 Wire Section 1

3PW

YC1
1
2
3
4
5

3.3V
TXD
RXD
N.C.
GND

YC2
1
2
3
4
5

3.3V
SWCLK
SWDO
RESET
GND

DFFCSW

1
2

1
2

1
2

YC4
1
2

24V1
FRONT COV SIG

DFECSW

1
2

1
2

3
4

3
4

EJECT COV SOURCE
EJECT COV SIG

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

YC5
1
2
3
4
5
6
7
8

ENG RDY
ENG SEL
ENG DI
ENG DO
ENG PAU
DET
ENG CLK
GND

1
2
3
4

YC3
1
2
3
4

GND
GND
24V1
24V1

EPWB

PSPWB

PHPWB

9
10
11
12

11

9
10
11
12

YC6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 12

12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

1
2

1
2

1
2

Fig.14-5

YC7
1
2

5V
3.3V
3.3V
GND
GND
PHPES REM
PHMOT REM
PU RDY
PU SEL
PU CLK
PU DI
PU DO

EJECT MOT 2B
EJECT MOT 1B
EJECT MOT 2A
EJECT MOT 1A

YC8
1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

4
3
2
1

STP MOV MOT 2B
STP MOV MOT 1B
STP MOV MOT 2A
STP MOV MOT 1A

5
6
7
8

5
6
7
8

4
3
2
1

4
3
2
1

DFSLM

EJE RELS MOT 2B
EJE RELS MOT 1B
EJE RELS MOT 2A
EJE RELS MOT 1A

9
10
11
12

9
10
11
12

4
3
2
1

4
3
2
1

DFERM

ENTRY MOT 2B
ENTRY MOT 1B
ENTRY MOT 2A
ENTRY MOT 1A

13
14
15
16

13
14
15
16

4
3
2
1

4
3
2
1

DFPEM

MIDDLE MOT 2B
MIDDLE MOT 1B
MIDDLE MOT 2A
MIDDLE MOT 1A

17
18
19
20

17
18
19
20

4
3
2
1

4
3
2
1

DFMM

12

PADDLE MOT 2B
PADDLE MOT 1B
PADDLE MOT 2A
PADDLE MOT 1A

YC9
1
2
3
4

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

SIDE REG R MOT 2B
SIDE REG R MOT 1B
SIDE REG R MOT 2A
SIDE REG R MOT 1A

5
6
7
8

5
6
7
8

8
7
6
5

1
2
3
4

SIDE REG F MOT 2B
SIDE REG F MOT 1B
SIDE REG F MOT 2A
SIDE REG F MOT 1A

9
10
11
12

9
10
11
12

4
3
2
1

5
6
7
8

EJECT CL

13

13

24V2

14

14

STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT1
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
STP MOT OUT2
GND
LS
READY
5V
HP

YC10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BRAKE
DIR
CLK
ENABLE
GND
24V2

YC12
1
2
3
4
5
6

YC13
24V2
1
SUB MID SOL ACT
2
SUB MID SOL KEEP
3

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3

3
2
1

1
2
3

GND
ENTRY SENS SIG
3.3V

4
5
6

4
5
6

3
2
1

1
2
3

STRY EJE SENS A
GND
STRY EJE SENS SIG

7
8
9

7
8
9

LED1
LED2
LED3
LED4
KEY1
KEY2
GND

YC15
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

3.3V
MTRY U SENS K

8
9

8
9

YC16
1
2
3
4

1
2
3
4

4
3
2
1

1
2
3
4

YC19
SID REG R HP SENS A
1
GND
2
SID REG R HP SENS SIG 3

1
2
3

12
11
10

SID REG F HP SENS A
GND
SID REG F HP SENS SIG

4
5
6

4
5
6

GND
PAP SENS SIG
3.3V

7
8
9

BUNDLE HP SENS A
GND
BUNDLE HP SENS SIG

10
11
12

MTRY U SENS K
GND
MTRY U SENS SIG
3.3V

13

GND
24V2

YC17
1
2
3

MID EJE SENS A
GND
MID EJE SENS SIG

DFEM

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15

4

6

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

DFSRM2

4
3
2
1

4
3
2
1

DFSRM1

3
2
1

3
2
1

DFECL

9
8
7
6

9
8
7
6

5
4
3
1
2

5
4
3
1
2

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

DFPDM

3

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
5
4

1
2
3
5
4

DFSTP

12

3
2
1

1
2
3

DFFSSOL

DFMPWB
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3
2
1

DFMES

9

3
2
1

3
2
1

DFPES

3
2
1

3
2
1

DFSES

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

DFOPPWB

3
2
1

1
2
3

DFTUSS1

4
3
2
1

1
2
3
4

DFTUSS2

1
2
3

3
2
1

3
2
1

DFSRS2

9
8
7

4
5
6

3
2
1

3
2
1

DFSRS1

7
8
9

6
5
4

7
8
9

3
2
1

3
2
1

DFMTS

10
11
12

3
2
1

10
11
12

2
1

2
1

DFBDS

4
3
2
1

1
2
3
4

3
2
1

3
2
1

DFPDS

3
2
1

3
2
1

DFTS2

3
2
1

3
2
1

DFTS1

3
2
1

3
2
1

DFADS

7

3
2
1

3
2
1

DFSLS

17

3
2
1

3
2
1

DFTS3

13
14
15

MTRY HALF SENS A
GND
MTRY HALF SENS SIG

16
17
18

16
17
18

MTRY HP1 SENS A
GND
MTRY HP1 SENS SIG

19
20
21

19
20
21

22
23
24

22
23
24

25
26
27

25
26
27

STP MOV HP SENS A 28 28
29 29
GND
STP MOV HP SENS SIG 30 30

YC18
1
2
3

12

11

13
14
15

MTRY FULL SENS A
GND
MTRY FULL SENS SIG
1
2
3

3
2
1

PADDLE HP SENS A
GND
PADDLE HP SENS SIG

ADJUST HP SENS A
GND
ADJUST HP SENS SIG

DFTM

18

1
2
3

7
6
5
4
3
2
1

3
2
1

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

2

1

10

5

16
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3
2
1

1
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FIG. 13 Wire Section 1
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

303NB46080
303NB46160
303NC46100
303NC46110
303NC46120
303NC46150
303NC46160
303PW46090
303PV46080
303PV46090
303PW46010
303PW46020
303PW46030
303PW46040
303PW46050
303PW46060
303PW46070
303PW46080

3NB46080
3NB46160
3NC46100
3NC46110
3NC46120
3NC46150
3NC46160
3PW46090
3PV46080
3PV46090
3PW46010
3PW46020
3PW46030
3PW46040
3PW46050
3PW46060
3PW46070
3PW46080

3PW
Description
部

品

名

称

WIRE MTRAY SURF
WIRE OPERATION
WIRE STAPLER
WIRE NCK MOTOR
WIRE PADDLE SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STP HP SENSOR
WIRE FFC
WIRE CI SENSOR
WIRE MID TRAY SENSOR
WIRE FRONT
WIRE REAR RIGHT
WIRE MOTOR JOINT
WIRE SENSOR
WIRE MTRAY MOTOR
WIRE MTRAY HP
WIRE MTRAY FULL
WIRE ME SENSOR

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 14 Wire Section 2

3PW

YC2

YC8
GND
24V2

1
2

1
2

1
2

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YC3
GND
24V2

YC1

YC7
PU_DO
PU_DI
PU_CLK
PU_SEL
PU_RDY
PUMOT_EN
PUPES_EN
GND
GND
3.3V
3.3V
5.0V

1
2

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PH_SDI
PH_SDO
PH_CLK
PH_SEL
PH_RDY
PHMOT_REQ
PHPES_REQ
GND
GND
3.3V
3.3V
5.0V

DFMPWB

PHADJ_MOT 2B
PHADJ_MOT 1B
PHADJ_MOT 2A
PHADJ_MOT 1A

1
2
3
4

1
2
3
4

24V2
GDSOL_PUL
GDSOL_HLD

5
6
7

5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

3.3V
DBG_TX
DBG_RX
NC
GND

3
2
1

1
2
3

Relay

PHADJ_MOT_Bn
PHADJ_MOT_An
PHADJ_MOT_B
PHADJ_MOT_A

PUSLM

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

PUCSSOL

1
2
3

PHMOT_P

1
2
3

PUM

PHMOT_N

YC5
3
2
1

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

1
2
3

1
2
3

PHLED_B
PHLED_C
PHLED_D
PHLED_AN

4
5
6
7

4
5
6
7

1
2
3

4
3
2
1

4
3
2
1

PHLED_B
PHLED_C
PHLED_D
PHLED_AN

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHADJ_HP

Relay

2

3.3V
GND
RESET
MODE

YC11

3

4
3
2
1

YC4
PHMOT_P
NC
PHMOT_N

PUNPWB

YC10

4
3
2
1

PUSOL

YC1

PUPES2

YC6
SENS3.3V
GND
PHADJ_HP

1
2
3

1
2
3

TANKLED_A
TANKLED_B
TANKLED_C
TANKLED_AN

4
5
6
7

4
5
6
7

GND
PHTNK_SET

8
9

TANK_FULL
GND

10
11

PUSLS

YC1
8
7
6
5

1
2
3
4

8
9

4
3

5
6

10
11

2
1

7
8

3

4

4
3
2
1

4
3
2
1

2
1

2
1

TNKLED_A
TNKLED_B
TNKLED_C
TNKLED_AN

GND
PHTNK_SET

PUTFS2

PUTSSW

YC1
2
1

2
1

TANK_FULL
GND

PUTFS

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHMOT_PLS

PUPS

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHMOT_HP

PUHPS

PHPES_DET
GND

PUPES1

YC8
SENS3.3V
GND
PHMOT_PLS

1
2
3

1
2
3

SENS3.3V
GND
PHMOT_HP

4
5
6

4
5
6

PHPES_DET
GND

7
8

7
8

1

YC1
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FIG. 14 Wire Section 2
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5

303PW46520
303PW46530
303PW46540
303PW46550
303NK46010

3PW46520
3PW46530
3PW46540
3PW46550
3NK46010

3PW
Description
部

品

名

称

WIRE PH UNIT A
WIRE PH UNIT B
WIRE TANK FULL
WIRE TANK SENSOR
WIRE PH IF

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

FIG. 15 Accessories & Option

3PW

4
1
2

5

3

101

7
9 102

OPTION

10

8

101

6

103

11
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FIG. 15 Accessories & Option
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

3PW
Description
部

品

名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

303R004060
303PW34030
303PW02180
303PW37040
303PW34020
303PW02200
303PG02050
303PW02150
302H002360
303JY38750
1903JY0000

3R004060
3PW34030
3PW02180
3PW37040
3PW34020
3PW02200
3PG02050
3PW02150
2H002360
3JY38750
093JY000

TRAY EJECT
LABEL B
COVER INTERLOCK SW
TRAY MAIN
LABEL A
PLATE HOLDER EARTH
PLATE EARTH
PLATE JOINT REAR
GROUND SCANNER
CARTRIDGE EH590
SH-10/STAPLE HOLDER

101
102
103

7BB700408H
7BB700308H
7BB700316H

BB105640
BB105600
BB106910

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR

称

OPTION

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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240

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号

3PW-1
Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

1903JY0000
27302160
28107310
2BC06910

093JY000
48527301
49028101
2BC06910

SH-10/STAPLE HOLDER
SPRING,RELEASE LEVER
BUSH 8
STOPPER 6

2BC06980
2BL21430
2C904550
2FB06710
2FB27160
2FM04150
302FB09830
302FG07020
302FZ08190
302FZ25740
302GR04370
302GR04380
302GR25241
302H002360
302H025300
302H004660
302H722770
302H728100
302H731280
302HN44100
302K324450
302K931080
302K994370
302KS08110
302KV44041
302LF39050
302N202011
302P794010
3033927451
303B817020
303H321050
303H322140
303H327460
303H402040
303H402050
303JY38240
303JY38601
303JY38750
303JY44011
303K531040
303K531120
303LJ94140
303LL02180
303LL02330
303LT03130
303LT03140

2BC06980
2BL21430
2C904550
2FB06710
2FB27160
5MVM163DN005
2FB09830
2FG07020
2FZ08190
2FZ25740
2GR04370
2GR04380
2GR25241
2H002360
2H025300
2H004660
2H722770
2H728100
2H731280
2HN44100
2K324450
2K931080
2K994370
2KS08110
2KV44041
2LF39050
2N202011
2P794010
33927451
3B817020
3H321050
3H322140
3H327460
3H402040
3H402050
3JY38240
3JY38601
3JY38750
3JY44011
3K531040
3K531120
3LJ94140
3LL02180
3LL02330
3LT03130
3LT03140

STOPPER 5
GEAR EXIT Z20
CUT WASHER 5
PIN CASSETTE RAIL
INTER LOCK SWITCH
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
CUT WASHER 4
PULLEY,CASSETTE RAIL
SPRING HOLDER MPT
STOPPER 4
MAGNET CLIP DISH
SEAL MAGNET
PIN GUIDE CHUTE
GROUND SCANNER
SPONGE FUSER TL
MAGNET CATCH
SHAFT MIDDLE A
SPRING EXIT PULLEY
GEAR Z29R MIDDLE
MOTOR REVERSE
BUSH 6
WIRE STOPPER
PARTS SOLENOID FEED SHIFT SP
GEAR 18
CLUTCH 50 Z35R
GUIDE WIRE FRONT PWB
CASTER 100 CN
PARTS SENSOR OPT. SP
RETAINING PIN,DRAWER
PULLEY SUB EJECT
CUSHION EJECT GUIDE
FLANGE 36
SENSOR A,SEPARATION
GROUND PLATE TANK
FILM GROUND PLATE
SPACER 25
EDGING FFC
CARTRIDGE EH590
STAPLER EH590
GEAR 42
GEAR 48 LOOP ROLLER
PARTS SOLENOID PRESSURE PULLEY SP
HOLDER WIRE A
HOLDER WIRE D
SPANNER
BOLT M10L40

Part.No.
部品番号

Fig.No.
15
9
2,4,5,8,12
1,2,4,5,6,7,8,9,10,1
2
10,11
2
11
3
9
5
12
10
5
8
5
5
2
15
10
1
5
5
8
7,9,12
6,8
4,9
3,5
5
9
9
2
4,5,6,7,8,10,11,12
10
5
7
9
8
11
11
6
9
15
6
9
9
10
9
3,9,10
2
2

303NB02041
303NB02050
303NB02211
303NB02220
303NB02281
303NB04200
303NB04240
303NB04290
303NB07160
303NB24130
303NB24140
303NB24170
303NB24210
303NB24220
303NB28130
303NB28200
303NB31010
303NB31020
303NB31030
303NB31070
303NB31080
303NB31090
303NB31100
303NB31110
303NB31120
303NB31130
303NB36050
303NB36070
303NB36100
303NB36110
303NB36150
303NB36160
303NB36170
303NB36180
303NB36190
303NB36200
303NB36240
303NB36250
303NB36260
303NB36290
303NB36300
303NB36330
303NB36350
303NB36370
303NB36380
303NB36390
303NB36410
303NB36471
303NB36480
303NB36500
303NB36521
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Alternative.
代替部品番号
3NB02041
3NB02050
3NB02211
3NB02220
3NB02281
3NB04200
3NB04240
3NB04290
3NB07160
3NB24130
3NB24140
3NB24170
3NB24210
3NB24220
3NB28130
3NB28200
3NB31010
3NB31020
3NB31030
3NB31070
3NB31080
3NB31090
3NB31100
3NB31110
3NB31120
3NB31130
3NB36050
3NB36070
3NB36100
3NB36110
3NB36150
3NB36160
3NB36170
3NB36180
3NB36190
3NB36200
3NB36240
3NB36250
3NB36260
3NB36290
3NB36300
3NB36330
3NB36350
3NB36370
3NB36380
3NB36390
3NB36410
3NB36471
3NB36480
3NB36500
3NB36521

Description
部 品 名 称
BASE LEFT FRONT
FRAME LOW
PLATE CASTER
PLATE HOLDER CASTER
BASE LEFT REAR
HANDLE JAM REMOVEMENT
KEY SELECT
PLATE PIN HANDLE
HOLDER BEARING
MOUNT SOLENOID AB
LEVER SOLENOID AB
ACTUATOR SUB
HOLDER MAGNET
SPRING GUIDE HOLD
GEAR Z45-P30
MOUNT PI SET
GEAR Z35R
GEAR Z35L
MOUNT FEED IDLE
GEAR Z35R-P35
MOUNT EJECT DRIVE
BELT 504
GEAR Z35L-P42
PIN EJECT DRIVE
MOUNT CONVEYING
PULLEY P42 EXIT
DUCT UPPER GUIDE WIRE 1
HOLDER CURSOR
HOLDER MIDDLE PULLEY
SHAFT MIDDLE PULLEY
GEAR 41 PADDLE A
PLATE PULSE PADDLE A
FRAME EXIT FRONT
FRAME EXIT REAR
MOUNT EXIT PULLEY
PULLEY EXIT
HOLDER PADDLE
MOUNT PI PADDLE B
SHEET PADDLE B
SPRING EXIT PULLEY
SPRING GUIDE PAPER PRESS
MOUNT INTERLOCK UPPER GUIDE
GUIDE CENTER
LEVER UPPER EXIT
BRAKE EXIT
LEVER BRAKE EXIT
SPRING LEVER BRAKE
PLATE EARTH EJECT
FILM PADDLE B
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
GUIDE PAPER EXIT

Fig.No.
2
2
2
2
2
1
1
5
3
5
5
5
5
5
6,7
9
2,4,5,12
5
2
9
9
9
9
2
9
9
2
7
4
4
4
4
12
12
12
12
4,12
12
12
12
2
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3PW-1
Part.No.
部品番号
303NB36530
303NB36540
303NB36600
303NB36630
303NB36661
303NB36670
303NB37011
303NB37020
303NB37030
303NB37040
303NB37050
303NB37060
303NB37090
303NB37100
303NB37120
303NB37130
303NB37190
303NB37200
303NB38021
303NB38060
303NB38071
303NB38080
303NB38090
303NB38110
303NB38121
303NB38140
303NB38150
303NB38160
303NB38190
303NB39011
303NB39021
303NB39031
303NB46080
303NB46160
303NB94020
303NB94030
303NB94040
303NB94052
303NB94140
303NC04151
303NC36020
303NC36030
303NC38011
303NC46100
303NC46110
303NC46120
303NC46150
303NC46160
303NK02030
303NK31020
303NK35100

Alternative.
代替部品番号
3NB36530
3NB36540
3NB36600
3NB36630
3NB36661
3NB36670
3NB37011
3NB37020
3NB37030
3NB37040
3NB37050
3NB37060
3NB37090
3NB37100
3NB37120
3NB37130
3NB37190
3NB37200
3NB38021
3NB38060
3NB38071
3NB38080
3NB38090
3NB38110
3NB38121
3NB38140
3NB38150
3NB38160
3NB38190
3NB39011
3NB39021
3NB39031
3NB46080
3NB46160
3NB94020
3NB94030
3NB94040
3NB94052
3NB94140
3NC04151
3NC36020
3NC36030
3NC38011
3NC46100
3NC46110
3NC46120
3NC46150
3NC46160
3NK02030
3NK31020
3NK35100

Description
部 品 名 称
SPRING EXIT F
SPRING EXIT R
CAM PADDLE
SPRING EXIT PRESS
PULLEY MIDDLE
SPRING PULLEY
MOUNT DRIVE
SHAFT WORM
GEAR Z34L Z52L
GEAR WORM
GEAR Z60R
PLATE TENSION
LEVER SENSOR
FRAME MAIN TRAY FRONT
FRAME MAIN TRAY REAR
PIN RAIL
FILM FRAME TRAY
PULLEY 20S5M
MOUNT STAPLER
STOPPER STAPLER MOUNT
RAIL STAPLER SHIFT FRONT
SHAFT STOPPER PULLEY
SHAFT MOUNT PULLEY
STOPPER DRIVE BELT
RAIL STAPLER SHIFT REAR
COVER STAPLER
STOPPER BUSH
FILM STAPLER
PLATE EARTH STAPLER
MOUNT PWB
GUIDE WIRE REAR LEFT
GUIDE WIRE REAR RIGHT
WIRE MTRAY SURF
WIRE OPERATION
PARTS PWB STAPLER ASSY SP
PARTS PWB OPERATION ASSY SP
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
PARTS MOTOR-BL BRAKE SP
PARTS SENSOR OPT. SP
FULCRUM-PLATE FRONT
SPRING GUIDE PAPER PRESS B
SHEET PADDLE A
SPACER STAPLER
WIRE STAPLER
WIRE NCK MOTOR
WIRE PADDLE SENSOR
WIRE MID TRAY MOTOR
WIRE STP HP SENSOR
MOUNT PWB
GEAR Z63R-Z24S
SHAFT PULLEY

Part.No.
部品番号

Fig.No.
12
12
12
12
4,5
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
13
13
6
1
6,9,11
8
8
1
12
4
6
13
13
13
13
13
11
11
10

303NK46010
303NW94060
303PG02050
303PG04090
303PG37010
303PG37020
303PV46080
303PV46090
303PW02010
303PW02020
303PW02030
303PW02040
303PW02050
303PW02060
303PW02070
303PW02080
303PW02090
303PW02100
303PW02110
303PW02120
303PW02130
303PW02150
303PW02170
303PW02180
303PW02190
303PW02200
303PW04010
303PW04021
303PW04030
303PW04040
303PW04050
303PW04060
303PW04070
303PW04080
303PW04090
303PW04100
303PW04110
303PW07010
303PW07020
303PW07030
303PW07060
303PW07070
303PW07080
303PW07090
303PW07100
303PW07110
303PW24010
303PW24020
303PW24030
303PW24040
303PW24060
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Alternative.
代替部品番号
3NK46010
3NW94060
3PG02050
3PG04090
3PG37010
3PG37020
3PV46080
3PV46090
3PW02010
3PW02020
3PW02030
3PW02040
3PW02050
3PW02060
3PW02070
3PW02080
3PW02090
3PW02100
3PW02110
3PW02120
3PW02130
3PW02150
3PW02170
3PW02180
3PW02190
3PW02200
3PW04010
3PW04021
3PW04030
3PW04040
3PW04050
3PW04060
3PW04070
3PW04080
3PW04090
3PW04100
3PW04110
3PW07010
3PW07020
3PW07030
3PW07060
3PW07070
3PW07080
3PW07090
3PW07100
3PW07110
3PW24010
3PW24020
3PW24030
3PW24040
3PW24060

Description
部 品 名 称
WIRE PH IF
PARTS SENSOR OPT. SP
PLATE EARTH
KEY STAPLER
RAIL MAIN TRAY
BELT LIFT
WIRE CI SENSOR
WIRE MID TRAY SENSOR
FRAME FRONT UP
FRAME REAR UP
BASE RIGHT
FRAME FRONT LEFT
FRAME FRONT RIGHT
FRAME REAR LEFT
FRAME REAR RIGHT
STAY MIDDLE
STAY RIGHT
STAY RIGHT UP
STAY SUB
PARTITION FINISHER
STAY PARTITION
PLATE JOINT REAR
FILM PARTITION
COVER INTERLOCK SW
MOUNT COVER INTERLOCK SW
PLATE HOLDER EARTH
COVER TOP
COVER FRONT
COVER FRONT OPEN
COVER TOP B
COVER REAR
COVER FRONT LOWER
COVER MAIN EXIT
COVER LEFT LOWER
COVER OPERATION
LEVER SET SW
LABEL COVER REAR
GUIDE FEED UPPER
GUIDE FEED LOWER
STAY PUNCH
GUIDE FEED REGIST
MOUNT LOWER GUIDE FEED REAR
SPRING-COMPRESSION REGIST
SPRING-TORSION FEED
PLATE FEED REGIST
HOLDER BEARING
GUIDE SUB RIGHT
GUIDE SUB EJECT
GUIDE SUB LEFT OPEN
GUIDE MIDDLE CONVEYING UPPER
GUIDE MIDDLE CONVEYING LOWER

Fig.No.
14
3,7
15
1
8
8
13
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
15
2
15
9
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
4

3PW-1
Part.No.
部品番号
303PW24090
303PW24150
303PW24160
303PW24170
303PW28010
303PW31010
303PW31020
303PW31030
303PW34010
303PW34020
303PW34030
303PW34040
303PW34050
303PW34060
303PW34070
303PW34080
303PW34090
303PW34100
303PW35110
303PW35120
303PW35130
303PW35140
303PW35150
303PW35160
303PW35171
303PW35180
303PW35210
303PW35220
303PW35230
303PW35240
303PW35260
303PW35270
303PW35280
303PW35290
303PW36010
303PW36020
303PW36030
303PW36040
303PW36050
303PW36080
303PW36090
303PW36100
303PW36110
303PW36120
303PW36130
303PW36140
303PW36160
303PW36180
303PW36210
303PW36220
303PW36240

Alternative.
代替部品番号
3PW24090
3PW24150
3PW24160
3PW24170
3PW28010
3PW31010
3PW31020
3PW31030
3PW34010
3PW34020
3PW34030
3PW34040
3PW34050
3PW34060
3PW34070
3PW34080
3PW34090
3PW34100
3PW35110
3PW35120
3PW35130
3PW35140
3PW35150
3PW35160
3PW35171
3PW35180
3PW35210
3PW35220
3PW35230
3PW35240
3PW35260
3PW35270
3PW35280
3PW35290
3PW36010
3PW36020
3PW36030
3PW36040
3PW36050
3PW36080
3PW36090
3PW36100
3PW36110
3PW36120
3PW36130
3PW36140
3PW36160
3PW36180
3PW36210
3PW36220
3PW36240

Description
部 品 名 称
GUIDE FEED SHIFT SUB
STATIC-ELIMINATOR SUB EJECT
ACTUATOR MIDDLE
SPRING-TORSION MIDDLE
GUIDE TURN
MOUNT FEED IN DRIVE
GEAR Z20 FEED UPPER
GEAR Z25 FEED LOWER
LABEL OPERATION
LABEL A
LABEL B
LABEL D1
LABEL D2
LABEL D3
LABEL CAUTION MAIN TRAY
LABEL MANUAL STAPLER
SHEET OPERATION
LABEL DISPOSAL TANK
MOUNT DRIVE
MOUNT PULSE DETECTION
SLIT PUNCH
GUIDE WIRE A
GUIDE PUNCH FRONT
SHAFT CAM DRIVE
GUIDE PUNCH REAR
LEVER SHIFT
GEAR Z40S CAM DRIVE
GEAR Z16S-Z51S IDLE
SHAFT SHIFT
COVER PAPER DETECTION SENSOR
GUIDE WIRE
TANK DISPOSAL
GUIDE DISPOSAL TANK
MOUNT PUNCH MOVING MOTOR
STAY MIDDLE TRAY
GUIDE MIDDLE TRAY
CURSOR F MIDDLE TRAY
CURSOR R MIDDLE TRAY
SHAFT CURSOR
SHAFT PADDLE A
SHAFT UPPER GUIDE
GUIDE PAPER PRESS F
GUIDE PAPER PRESS R
SHAFT PAPER PRESS
SHAFT PADDLE B
SHAFT UPPER EXIT DRIVE
COVER MIDDLE TRAY WIRE
BELT MIDDLE TRAY
HOLDER PAPER STOPPER
FILM PAPER STOPPER
MOUNT PI UPPER GUIDE

Part.No.
部品番号

Fig.No.
5
2
4
4,5
1
9
3
5
1
15
15
5
5
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
7
7
7
7
7
4
12
12
12
12
12
2
7
7
4
4
4

303PW36250
303PW36260
303PW36270
303PW36280
303PW36290
303PW36300
303PW36310
303PW36320
303PW36330
303PW36350
303PW36360
303PW36370
303PW36380
303PW37020
303PW37030
303PW37040
303PW37050
303PW37060
303PW37080
303PW37090
303PW38010
303PW38020
303PW38030
303PW38040
303PW38050
303PW38060
303PW38070
303PW46010
303PW46020
303PW46030
303PW46040
303PW46050
303PW46060
303PW46070
303PW46080
303PW46090
303PW46520
303PW46530
303PW46540
303PW46550
303PW94010
303PW94020
303PW94030
303PW94040
303PW94050
303PW94060
303PW94070
303PW94080
303PW94090
303PW94100
303R004060
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Alternative.
代替部品番号
3PW36250
3PW36260
3PW36270
3PW36280
3PW36290
3PW36300
3PW36310
3PW36320
3PW36330
3PW36350
3PW36360
3PW36370
3PW36380
3PW37020
3PW37030
3PW37040
3PW37050
3PW37060
3PW37080
3PW37090
3PW38010
3PW38020
3PW38030
3PW38040
3PW38050
3PW38060
3PW38070
3PW46010
3PW46020
3PW46030
3PW46040
3PW46050
3PW46060
3PW46070
3PW46080
3PW46090
3PW46520
3PW46530
3PW46540
3PW46550
3PW94010
3PW94020
3PW94030
3PW94040
3PW94050
3PW94060
3PW94070
3PW94080
3PW94090
3PW94100
3R004060

Description
部 品 名 称
GUIDE PAPER STOPPER S
LEVER GUIDE STOPPER F
RATCHET LEVER GUIDE F
SPRING GUIDE LEVER
SLIDER PAPER STOPPER F
SLIDER PAPER STOPPER R
LEVER GUIDE STOPPER R
RATCHET LEVER GUIDE R
SHAFT PAPER STOPPER SHIFT
GUIDE PAPER STOPPER C
SPRING GUIDE STOPPER
LEVER PAPER PRESS
SPRING LEVER
SHAFT MAIN TRAY
FRAME MAIN TRAY CENTER
TRAY MAIN
MOUNT MAINTRAY SENSOR
DETECTION PLATE
FILM MAIN TRAY SENSOR
SPRING MAIN TRAY
BASE STAPLER UNIT
BELT 898
SHAFT STAPLER SHIFT
PLATE STAPLER SHIFT
PLATE STAPLER UNIT TENSION
MOUNT PRINT STAPLER
GUIDE STAPLER
WIRE FRONT
WIRE REAR RIGHT
WIRE MOTOR JOINT
WIRE SENSOR
WIRE MTRAY MOTOR
WIRE MTRAY HP
WIRE MTRAY FULL
WIRE ME SENSOR
WIRE FFC
WIRE PH UNIT A
WIRE PH UNIT B
WIRE TANK FULL
WIRE TANK SENSOR
PARTS PWB DF MAIN ASSY SP
PARTS MOTOR PUNCH SP
PARTS ROLLER FEED LOWER SP
PARTS ROLLER FEED UPPER SP
PARTS ROLLER SUB EXIT SP
PARTS ROLLER SUB CONVEYING SP
PARTS ROLLER MIDDLE SP
PARTS ROLLER EXIT SP
PARTS PUNCH BASE INCH ASSY SP
PARTS PUNCH BASE METRIC ASSY SP
TRAY EJECT

Fig.No.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12
7
8
8
15
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
9
10
5
3
5
5
4
2
10
10
15

3PW-1
Part.No.
部品番号
303R194010
303R194020
303R194030
303R194040
303R194050
303R494040
3AK20050
3AK20080
3AK20090
3AK20200
3AK20250
3AP02040
3B807230
3CG07041
3CZ02230
3H416150
3H416380
5MMS626SD003
5MVM176DN001
5MVX111DN003
5MVX111DN007
63212210
63213320
72418140
74808080
7BE006124431H01
7BE008121R31H01
7BE008165431H01
7SP01000004+H01
7YCC03B1003+H01
7YZM110001++H01
7YZM110003++H01
7YZM210005++H01
7YZM390015++H01
7YZM410002++H01
7YZM510007++H01
7YZM610001++H01
7YZM610008++H01
M2104350

Alternative.
代替部品番号
3R194010
3R194020
3R194030
3R194040
3R194050
3R494040
3AK20050
3AK20080
3AK20090
3AK20200
3AK20250
3AP02040
3B807230
3CG07041
3CZ02230
3H416150
3H416380
2BM04100
3B706020
2A806250
2BT11070
63212210
63213320
72418140
74808080
BE119720
BE121740
BE119730
SP136500
YC014630
YZ009420
YZ034780
YZ037990
YZ124850
YZ042720
YZ042780
YZ010230
YZ037940
M2104350

Description
部 品 名 称
PARTS PWB PUNCH ASSY SP
PARTS PWB SENSOR A ASSY SP
PARTS PWB SENSOR B ASSY SP
PARTS PWB SENSOR C ASSY SP
PARTS PWB SENSOR D ASSY SP
PARTS MOTOR PAPER FEED SP
HOLDER,TIMING BELT
GEAR 18/50
GEAR 51
PULLEY,MAIN TRAY
SPRING,MAIN TRAY SENSOR MIDDLE
PULLEY 30,DUPLEX
COLLAR,MIDDLE BELT
PIN,CONNECTOR
PIN,HOOK FULCRUM
BUSHING REAR
COLLAR SHIFT
PLATE MAGCHATCH
PULLEY RAIL CASS /40283V0034
A4
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
STATIC ELIMINATOR,EJECT
CUSHION,ORIGINAL COLLECTION
SPRING, BLADE
BEARING,686ZZNR
BEARING MR126ZZ
BEARING MF128ZZ
BEARING 688ZZ
SW.PUSH
CONNECTOR
ACCESS.BUSHING
ACCESS,BUSHING
ACCESS.EDGING
ACCESS.CLAMP
ACCESS.BAND
ACCESS.SPACER
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE
EDGING,EDS-0607M(KITAGAWA)

Fig.No.
11
10
10
11
11
9
8
8
8
8
8
6,7
6
8
9
10
10
1
6
3,5,6,8,9,10,12
7,10
3
4,5
6
8
3,6
5
4,12
7,11
9
2
2
2,11
9
6,7,9,10,12
9
9
6,9
2,6,7,9
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FIG. 1 AK-5100 -1

3PY

103

19

103

101
101

2

16

2
27
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26
25
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22

101
101

17
18

4
3

20

27
26
25
24

101

1

101

7
8

9
15

15
5

6

5

7
8

9

10
28

11

101

12

21
13
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104

14
101

104
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105
102

105

FIG. 1 AK-5100 -1

3PY

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

303PY24010
303PY24170
7SP01000004+H01
303PD24140
303NS24480
303PY24110
302P794010
303PD24120
303PD24190
303PD24150
302R694140
303PY24200
7YZM210006++H01
302FZ94660
303K502070
303PY24090
303PY24180
5MVX111DN003
302P794060
302R402250
303PY24050
303PY24130
303PY24140
302GR04370
302GR04380
303NB24210
303PY24030
303PY24210

3PY24010
3PY24170
SP136500
3PD24140
3NS24480
3PY24110
2P794010
3PD24120
3PD24190
3PD24150
2R694140
3PY24200
YZ038000
2FZ94660
3K502070
3PY24090
3PY24180
2A806250
2P794060
2R402250
3PY24050
3PY24130
3PY24140
2GR04370
2GR04380
3NB24210
3PY24030
3PY24210

GUIDE LOWER
PLATE MAGNET
SW.PUSH
COVER SW
CUSHION ACTUATOR
PLATE EARTH
PARTS SENSOR OPT. SP
ACUTUATOR FEED
SPRING ACTUATOR
BRACKET PWB
PARTS PWB BRIDGE ASSY SP
MOUNT FAN
ACCESS.EDGING
PARTS,FAN IMAGE SP
SEAL WIRE
BRACKET MOTOR
GEAR Z40R-Z30S
RING STOPPER/A-49 FEED A4
PARTS MOTOR EJECT SP
PIN CONNECTOR
COVER LOWER GUIDE
PLATE JOINT
COVER JOINT
MAGNET CLIP DISH
SEAL MAGNET
HOLDER MAGNET
HOLDER MAGNET
GUIDE UPPER LEFT

101
102
103
104
105

7BB200308H
7BB607320H
7BB700308H
7BB282308H
7BB700316H

BB105660
BB106890
BB105600
BB111240
BB106910

+BIND T.T P SCREW 3X8
+TP-CUP M SCREW 3X20 R
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR

Description
部

品

名

Notes
称

備

考

Quantity
個数
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 AK-5100 -2

3PY
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8
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15
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15
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15

3
4

2
5
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4

2
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FIG. 2 AK-5100 -2

3PY

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

303PY94010
303PY94020
303PY24080
5MVX111DN007
302K306460
302K928070
302LF28500
303PY24120
303PY24150
303PY24160
303PY24190
303PY24040
303PY24020
302R428120
302F929260
302R428290
2FM04150

3PY94010
3PY94020
3PY24080
2BT11070
2K306460
2K928070
2LF28500
3PY24120
3PY24150
3PY24160
3PY24190
3PY24040
3PY24020
2R428120
2F929260
2R428290
5MVM163DN005

PARTS ROLLER CONVEYING A SP
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
BUSH EARTH
STOPPER 3/2BT1107 A4
BUSH 4
SPRING-EXTENSION FEED SHIFT
SPRING-EXTENSION EARTH
PULLEY P22 OW
BELT S2M 316
GEAR Z28S-Z22P
SHEET CONVEYING ROLLER
GUIDE UPPER RIGHT
COVER GUIDE UPPER
SHAFT EXIT DU
PULLEY DU LOW
SPRING EXIT
CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4

101

7BC06052G050H01

BC066320

POLY SLIDER WASHER 5.2X16X0.5T

Description
部

品

名

Notes
称

備

考

Quantity
個数
1
2
3
5
6
2
1
2
2
1
1
1
1
3
6
6
6

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Wire Section

3PY

AKFM

BROCSW

2
1

2
1

BRFS2

3.3V
GND
Vout

3
2
1

YC1

YC3
2
1

1
2

2
1

FAN_REM
24V

YC4

3
2
1

1
2

1
2

GND
BRIDGE_OPEN

3
4
5

3
4
5

3.3V2_LED
GND
BRIDGE_SENS2

1
YC2

BRFS1

3.3V
GND
Vout

BRFM

B
/B
/A
A

3
2
1

3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

1
2
3

1
2
3

3.3V2_LED
GND
BRIDGE_SENS 1

4
5
6
7

4
5
6
7

BRIDGE_B/
BRIDGE_A/
BRIDGE_B
BRIDGE_A

FAN_REM
BRIDGE_VREF
BRIDGE REM
BRIDGE CLK
BRIDGE_PH0
BRIDGE_PH1
BRIDGE_DET
BRIDGE1_SENS
BRIDGE2_SENS
OPEN_SENS
GND
GND
3.3V2
24V1

BRMPWB

MT-5100

MBMPWB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
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FIG. 3 Wire Section

3PY

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1

303PY46010

3PY46010

Description
部

品

名

Notes
称

備

WIRE AK ASSY

考

Quantity
個数
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
2FM04150
302F929260
302FZ94660
302GR04370
302GR04380
302K306460
302K928070
302LF28500
302P794010
302P794060
302R402250
302R428120
302R428290
302R694140
303K502070
303NB24210
303NS24480
303PD24120
303PD24140
303PD24150
303PD24190
303PY24010
303PY24020
303PY24030
303PY24040
303PY24050
303PY24080
303PY24090
303PY24110
303PY24120
303PY24130
303PY24140
303PY24150
303PY24160
303PY24170
303PY24180
303PY24190
303PY24200
303PY24210
303PY46010
303PY94010
303PY94020
5MVX111DN003
5MVX111DN007
7SP01000004+H01
7YZM210006++H01

3PY
Alternative.
代替部品番号

Description
部 品 名 称

5MVM163DN005
2F929260
2FZ94660
2GR04370
2GR04380
2K306460
2K928070
2LF28500
2P794010
2P794060
2R402250
2R428120
2R428290
2R694140
3K502070
3NB24210
3NS24480
3PD24120
3PD24140
3PD24150
3PD24190
3PY24010
3PY24020
3PY24030
3PY24040
3PY24050
3PY24080
3PY24090
3PY24110
3PY24120
3PY24130
3PY24140
3PY24150
3PY24160
3PY24170
3PY24180
3PY24190
3PY24200
3PY24210
3PY46010
3PY94010
3PY94020
2A806250
2BT11070
SP136500
YZ038000

CAP SPRING/B-11 ENCLOSURE A4
PULLEY DU LOW
PARTS,FAN IMAGE SP
MAGNET CLIP DISH
SEAL MAGNET
BUSH 4
SPRING-EXTENSION FEED SHIFT
SPRING-EXTENSION EARTH
PARTS SENSOR OPT. SP
PARTS MOTOR EJECT SP
PIN CONNECTOR
SHAFT EXIT DU
SPRING EXIT
PARTS PWB BRIDGE ASSY SP
SEAL WIRE
HOLDER MAGNET
CUSHION ACTUATOR
ACUTUATOR FEED
COVER SW
BRACKET PWB
SPRING ACTUATOR
GUIDE LOWER
COVER GUIDE UPPER
HOLDER MAGNET
GUIDE UPPER RIGHT
COVER LOWER GUIDE
BUSH EARTH
BRACKET MOTOR
PLATE EARTH
PULLEY P22 OW
PLATE JOINT
COVER JOINT
BELT S2M 316
GEAR Z28S-Z22P
PLATE MAGNET
GEAR Z40R-Z30S
SHEET CONVEYING ROLLER
MOUNT FAN
GUIDE UPPER LEFT
WIRE AK ASSY
PARTS ROLLER CONVEYING A SP
PARTS ROLLER CONVEYING B SP
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
SW.PUSH
ACCESS.EDGING

Fig.No.
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
4
3
2
2
1
2
1
1
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FIG. 1 Covers
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4

FIG. 1 Covers

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

303R004030
303LW24190
303J128320
2FB17200
2FG06070
302H008220
303R002060
303R004040
303R004010
303R034020
303R004070

3R004030
3LW24190
3J128320
2FB17200
2FG06070
2H008220
3R002060
3R004040
3R004010
3R034020
3R004070

COVER VERTICAL
SHAFT FEED PULLEY
SPONGE EJECT
MAGNET UPPER REG GUIDE
SPRING FEED JOINT
PULLEY 15 MPF FEED
STOPPER OPEN
COVER TOP
COVER SIDE L
LABEL PAPER CAUTION
COVER FOOT

101

7BB282308H

BB111240

+TP-FLAT T.T P SCREW 3X8(BLACK)

備

考

100( 日本 )

120

230

1
2
4
1
5
4
1
1
2
1
2

1
2
4
1
5
4
1
1
2
1
2

1
2
4
1
5
4
1
1
2
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 2 Frames

3R0

101
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2

101

4

101
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1

5

101
101

6
101

6
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FIG. 2 Frames

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6

303R002030
303NB39040
7YZM210006++H01
303LW02110
302K931080
303R002040

3R002030
3NB39040
YZ038000
3LW02110
2K931080
3R002040

BASE MT
GUIDE WIRE FRONT
ACCESS.EDGING
GUIDE WIRE
WIRE STOPPER
FOOT MT

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

101

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

備

考

100( 日本 )

120

230

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 3 Paper Conveying Section

3R0
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FIG. 3 Paper Conveying Section

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

303R024150
303R024050
303JY28280
302LC28150
303R024140
303R024170
303R024130
302P794010
303R024120
303LJ28040
303JY38180
303R024080
303LW24160
303LW24060
303R024160
303NB94140
303R094030
303R094040
303R094020
3CY07080
5MVX111DN003
303R024060
303JY24AB0
303R024010
303LW02130
303R031090
2FG06070
303R024040
303R024020
303JY37710
303LJ02260
303NB36490
303NB36500
302FB09830

3R024150
3R024050
3JY28280
2LC28150
3R024140
3R024170
3R024130
2P794010
3R024120
3LJ28040
3JY38180
3R024080
3LW24160
3LW24060
3R024160
3NB94140
3R094030
3R094040
3R094020
3CY07080
2A806250
3R024060
3JY24AB0
3R024010
3LW02130
3R031090
2FG06070
3R024040
3R024020
3JY37710
3LJ02260
3NB36490
3NB36500
2FB09830

SHAFT PULLEY
UPPER GUIDE EJECT A
CUSHION EJECT GUIDE B
SPRING-COMPRESSION
PULLEY EJECT
SPRING GUIDE EXIT PUSH
GUIDE EXIT PUSH
PARTS SENSOR OPT. SP
ACTUATOR OVERFLOW
STATIC ELIMINATOR
SHAFT PULLEY SC
UPPER GUIDE EJECT
SPRING EXIT
PULLEY EJECT
ACTUATOR OVERFLOW B
PARTS SENSOR OPT. SP
PARTS ROLLER EJECT A SP
PARTS ROLLER EJECT C SP
PARTS ROLLER CONVEYING SP
BUSHING 6
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GUIDE CONVEYING
CUSHION C ON
GUIDE CHANGE
BUSH LEVER
LEVER SEPARATE CLAW
SPRING FEED JOINT
LOWER GUIDE FEED IN
UPPER GUIDE FEED IN
CUSHION GUIDE BF
CUSHION GUIDE
STATIC-ELIMINATOR EJECT SIDE
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
CUT WASHER 4

101
102

7BB700308H
7BB700312H

BB105600
BB106820

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X12 SR

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

備

考

100( 日本 )

120

230

2
1
1
4
4
3
3
6
1
5
5
5
5
10
5
1
5
1
2
16
14
5
6
1
5
5
5
1
1
5
1
1
1
2

2
1
1
4
4
3
3
6
1
5
5
5
5
10
5
1
5
1
2
16
14
5
6
1
5
5
5
1
1
5
1
1
1
2

2
1
1
4
4
3
3
6
1
5
5
5
5
10
5
1
5
1
2
16
14
5
6
1
5
5
5
1
1
5
1
1
1
2

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 4 Drive Section & Electrical Components
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FIG. 4 Drive Section & Electrical Components

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

303R031070
28107310
2FB22670
2BC06910
303R031080
302FB09830
3CY07080
303R031100
303R031040
303R031020
303R031030
303R031050
5MVX111DN003
3H622320
66018180
302F909540
2BL06190
3HK22040
303N031030
303R002070
303H327460
303R002080
303R031060
302P794010
7YZM210006++H01
303HK07081
3HK07140
3HK07270
303R031010
2FB27110
303R002050
303R094010

3R031070
49028101
2FB22670
2BC06910
3R031080
2FB09830
3CY07080
3R031100
3R031040
3R031020
3R031030
3R031050
2A806250
3H622320
66018180
2F909540
2BL06190
3HK22040
3N031030
3R002070
3H327460
3R002080
3R031060
2P794010
YZ038000
3HK07081
3HK07140
3HK07270
3R031010
2FB27110
3R002050
3R094010

SHAFT SEPARATE DRIVE
BUSH 8
GEAR 44 BYPASS
STOPPER 6
GUIDE SEPARATE CAM
CUT WASHER 4
BUSHING 6
RETAINER SEPARATE GUIDE
PULLEY 20S3M
BELT SEPARATE
CAM SEPARATE CLAW
PULLEY GUIDE
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR 20 LIFT
GEAR 26,SPIRAL ROLLER
GEAR Z49
GEAR Z25 FEED
GR 33 CONV
GEAR Z28 Z21
ACTUATOR OPEN SW
SENSOR A,SEPARATION
SPRING OPEN SW
MOUNT PI
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.EDGING
COLLAR S SPRING
SPRING LF
COLLAR PF
MOUNT MOTOR
MOTOR FEED
PLATE PWB
PARTS PWB MT MAIN ASSY SP

101
102
103
104

5MBP2010WXSP
7BB700308H
7BP512012B0CH01
7BB200312H

E0020100
BB105600
BP126440
BB105680

SPRING PIN / M2 X 10 S-BLK
+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
PARALLEL PIN 2.0X12
+BIND T.T P SCREW 3X12

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

備

考

100( 日本 )

120

230

1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
5
18
6
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
5
18
6
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
5
18
6
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.

-9-

FIG. 5 Wire Section

3R0

MBMPWB

TOFS 1

3
2
1

3
2
1

5
6
7

YC 2
5 AN O D E
6 GN D
7 O FS 1

TOFS 2

3
2
1

3
2
1

8
9
10

8 AN O D E
9 GN D
1 0 O FS 2

TOFS 3

3
2
1

3
2
1

11
12
13

1 1 AN O D E
12 GN D
1 3 O FS 3

TOFS 4

3
2
1

3
2
1

14
15
16

1 4 AN O D E
15 GN D
1 6 O FS 4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

R E AD Y
SELEC T
SD I
SD O
P AU S E
D E TE C T(G N D )
SC LK
G N D (to E n g in e )

YC 1
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

G N D (to L VU )
G N D (to L VU )
24V
24V

9
10
11
12

9
10
11
12

2

LED
GN D
E JE C T
3 .3 V

1 3

1 4
2 3

2 2

1

2

1

2

1

2

2

LED

TOFS 5

3
2
1

3
2
1

3
4
5

3
4
5

AN O D E
GN D
O FS 5

TOFS 6

3
2
1

3
2
1

6
7
8

6
7
8

AN O D E
GN D
O FS 6

9
10
11

9 AN O D E
10 GN D
1 1 O FS 7

3 2
3 1

4 1

YC 3
1 3 .3 V

3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

EPWB

9
10
11
12

9
10
11
12

PSPWB

1
2
3
4

4
3
2
1

EPWB

35/40 ᯛᶵ

TEJS

2

MH P S

3
2
1

3
2
1

12
13
14

1 2 AN O D E
13 GN D
1 4 SHIFT H P S IG

MCOS

3
2
1

3
2
1

15
16
17

1 5 AN O D E
16 GN D
1 7 COVER O P E N
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MO TO R _ A
MO TO R A
MO TO R B
MO TO R _ B

YC 4
1
2
3
4

3 .3 V
GN D
R ESET
MO D E

YC 5
1
2
3
4

3 .3 V
TXD
R XD
NC
GN D

YC 6
1
2
3
4
5

4
3
2
1

2

30 ᯛᶵ

MBDM

FIG. 5 Wire Section

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3

303R046010
303R046020
303R046030

3R046010
3R046020
3R046030

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

備

WIRE UPPER
WIRE LOWER
WIRE EJECT SENSOR

考

100( 日本 )

120

230

1
1
1

1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FIG. 6 Accessories

3R0

1

4

2

2

101

3
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102

103

FIG. 6 Accessories

3R0

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

Description
部

品

名

Quantity
個数

Notes
称

1
2
3
4

303R004060
303R004020
303R004050
303R034010

3R004060
3R004020
3R004050
3R034010

TRAY EJECT
COVER SIDE R
COVER BOTTOM
LABEL TRAY

101
102
103

7BB700308H
7BB700316H
7BB782308H

BB105600
BB106910
BB111300

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR
+BIND T.T S SCREW 3X16 SR
+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)

備

考

100( 日本 )

120

230

6
2
1
1

6
2
1
1

6
2
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
28107310
2BC06910
2BL06190
2FB17200
2FB22670
2FB27110
2FG06070
302F909540
302FB09830
302H008220
302K931080
302LC28150
302P794010
303H327460
303HK07081
303J128320
303JY24AB0
303JY28280
303JY37710
303JY38180
303LJ02260
303LJ28040
303LW02110
303LW02130
303LW24060
303LW24160
303LW24190
303N031030
303NB36490
303NB36500
303NB39040
303NB94140
303R002030
303R002040
303R002050
303R002060
303R002070
303R002080
303R004010
303R004020
303R004030
303R004040
303R004050
303R004060
303R004070
303R024010
303R024020
303R024040
303R024050
303R024060
303R024080

3R0
Alternative.
代替部品番号
49028101
2BC06910
2BL06190
2FB17200
2FB22670
2FB27110
2FG06070
2F909540
2FB09830
2H008220
2K931080
2LC28150
2P794010
3H327460
3HK07081
3J128320
3JY24AB0
3JY28280
3JY37710
3JY38180
3LJ02260
3LJ28040
3LW02110
3LW02130
3LW24060
3LW24160
3LW24190
3N031030
3NB36490
3NB36500
3NB39040
3NB94140
3R002030
3R002040
3R002050
3R002060
3R002070
3R002080
3R004010
3R004020
3R004030
3R004040
3R004050
3R004060
3R004070
3R024010
3R024020
3R024040
3R024050
3R024060
3R024080

Description
部 品 名 称
BUSH 8
STOPPER 6
GEAR Z25 FEED
MAGNET UPPER REG GUIDE
GEAR 44 BYPASS
MOTOR FEED
SPRING FEED JOINT
GEAR Z49
CUT WASHER 4
PULLEY 15 MPF FEED
WIRE STOPPER
SPRING-COMPRESSION
PARTS SENSOR OPT. SP
SENSOR A,SEPARATION
COLLAR S SPRING
SPONGE EJECT
CUSHION C ON
CUSHION EJECT GUIDE B
CUSHION GUIDE BF
SHAFT PULLEY SC
CUSHION GUIDE
STATIC ELIMINATOR
GUIDE WIRE
BUSH LEVER
PULLEY EJECT
SPRING EXIT
SHAFT FEED PULLEY
GEAR Z28 Z21
STATIC-ELIMINATOR EJECT SIDE
STATIC-ELIMINATOR EJECT CENTER
GUIDE WIRE FRONT
PARTS SENSOR OPT. SP
BASE MT
FOOT MT
PLATE PWB
STOPPER OPEN
ACTUATOR OPEN SW
SPRING OPEN SW
COVER SIDE L
COVER SIDE R
COVER VERTICAL
COVER TOP
COVER BOTTOM
TRAY EJECT
COVER FOOT
GUIDE CHANGE
UPPER GUIDE FEED IN
LOWER GUIDE FEED IN
UPPER GUIDE EJECT A
GUIDE CONVEYING
UPPER GUIDE EJECT

Part.No.
部品番号

Fig.No.
4
4
4
1
4
4
1,3
4
3,4
1
2
3
3,4
4
4
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
4
3
3
2
3
2
2
4
1
4
4
1
6
1
1
6
6
1
3
3
3
3
3
3

303R024120
303R024130
303R024140
303R024150
303R024160
303R024170
303R031010
303R031020
303R031030
303R031040
303R031050
303R031060
303R031070
303R031080
303R031090
303R031100
303R034010
303R034020
303R046010
303R046020
303R046030
303R094010
303R094020
303R094030
303R094040
3CY07080
3H622320
3HK07140
3HK07270
3HK22040
5MVX111DN003
66018180
7YZM210006++H01

- 14 -

Alternative.
代替部品番号
3R024120
3R024130
3R024140
3R024150
3R024160
3R024170
3R031010
3R031020
3R031030
3R031040
3R031050
3R031060
3R031070
3R031080
3R031090
3R031100
3R034010
3R034020
3R046010
3R046020
3R046030
3R094010
3R094020
3R094030
3R094040
3CY07080
3H622320
3HK07140
3HK07270
3HK22040
2A806250
66018180
YZ038000

Description
部 品 名 称
ACTUATOR OVERFLOW
GUIDE EXIT PUSH
PULLEY EJECT
SHAFT PULLEY
ACTUATOR OVERFLOW B
SPRING GUIDE EXIT PUSH
MOUNT MOTOR
BELT SEPARATE
CAM SEPARATE CLAW
PULLEY 20S3M
PULLEY GUIDE
MOUNT PI
SHAFT SEPARATE DRIVE
GUIDE SEPARATE CAM
LEVER SEPARATE CLAW
RETAINER SEPARATE GUIDE
LABEL TRAY
LABEL PAPER CAUTION
WIRE UPPER
WIRE LOWER
WIRE EJECT SENSOR
PARTS PWB MT MAIN ASSY SP
PARTS ROLLER CONVEYING SP
PARTS ROLLER EJECT A SP
PARTS ROLLER EJECT C SP
BUSHING 6
GEAR 20 LIFT
SPRING LF
COLLAR PF
GR 33 CONV
RING STOPPER/A-49 FEED A4
GEAR 26,SPIRAL ROLLER
ACCESS.EDGING

Fig.No.
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
6
1
5
5
5
4
3
3
3
3,4
4
4
4
4
3,4
4
2,4

PH-5100
PH-5110

Rev.1
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FIG. 1 Punch Section 1

3R1-1

26
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105

22
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101
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103
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104
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106

5
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1
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3
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101

8

8
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FIG. 1 Punch Section 1

3R1-1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

303PW94090
303PW94100
303PW35150
303PW35171
303PW35140
303R194020
303LL02330
303NK35100
302FG07020
2BC06980
303PW35240
303R194030
3033927451
303PW35260
2BC06910
303PW35130
303PW35160
303PW35210
303PW35110
303PW35220
3H416150
5MVX111DN003
3H416380
303PW35180
303PW35230
5MVX111DN007
303LJ94140
303PW94020
303PW35120
302P794010
7YZM410002++H01
7YZM420003++H01
302H025300

3PW94090
3PW94100
3PW35150
3PW35171
3PW35140
3R194020
3LL02330
3NK35100
2FG07020
2BC06980
3PW35240
3R194030
33927451
3PW35260
2BC06910
3PW35130
3PW35160
3PW35210
3PW35110
3PW35220
3H416150
2A806250
3H416380
3PW35180
3PW35230
2BT11070
3LJ94140
3PW94020
3PW35120
2P794010
YZ042720
YZ052580
2H025300

PARTS PUNCH BASE INCH ASSY SP
PARTS PUNCH BASE METRIC ASSY SP
GUIDE PUNCH FRONT
GUIDE PUNCH REAR
GUIDE WIRE A
PARTS PWB SENSOR A ASSY SP
HOLDER WIRE D
SHAFT PULLEY
PULLEY,CASSETTE RAIL
STOPPER 5
COVER PAPER DETECTION SENSOR
PARTS PWB SENSOR B ASSY SP
RETAINING PIN,DRAWER
GUIDE WIRE
STOPPER 6
SLIT PUNCH
SHAFT CAM DRIVE
GEAR Z40S CAM DRIVE
MOUNT DRIVE
GEAR Z16S-Z51S IDLE
BUSHING REAR
RING STOPPER/A-49 FEED A4
COLLAR SHIFT
LEVER SHIFT
SHAFT SHIFT
STOPPER 3/2BT1107 A4
PARTS SOLENOID PRESSURE PULLEY SP
PARTS MOTOR PUNCH SP
MOUNT PULSE DETECTION
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.BAND
ACCESS.BAND
SPONGE FUSER TL

101
102
103
104
105
106

7BB700408H
7BB607306H
7BB007304H
7BP512520B0CH01
E0030180
7BB200308H

BB105640
BB105770
BB105810
BP126570
E0030180
BB105660

+BIND T.T S SCREW 4X8 SR
+TP-CUP M SCREW 3X6 R
+TP-CUP M SCREW 3X4
PARALLEL PIN 2.5X20
SPRING PIN 3X18
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

称

Notes

Revision

備

改

考

訂

Inch
Metric

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1

1:Design-chg.

1:Add
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1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

FIG. 2 Punch Section 2

3R1

5

3
4

1

6
101

9

10

2

101
101

101
101

7
101

8

101
101

15

11
12
13
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FIG. 2 Punch Section 2

3R1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

303PW35290
303NB94040
303NK31020
2C904550
302P794010
7YZM210005++H01
303PW35280
303R194050
303R194040
7SP01000004+H01
303PW35270
303H402040
303H402050
303R194010
303NK02030

3PW35290
3NB94040
3NK31020
2C904550
2P794010
YZ037990
3PW35280
3R194050
3R194040
SP136500
3PW35270
3H402040
3H402050
3R194010
3NK02030

MOUNT PUNCH MOVING MOTOR
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
GEAR Z63R-Z24S
CUT WASHER 5
PARTS SENSOR OPT. SP
ACCESS.EDGING
GUIDE DISPOSAL TANK
PARTS PWB SENSOR D ASSY SP
PARTS PWB SENSOR C ASSY SP
SW.PUSH
TANK DISPOSAL
GROUND PLATE TANK
FILM GROUND PLATE
PARTS PWB PUNCH ASSY SP
MOUNT PWB

101

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

Description
部

品

名

称

-5-

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FIG. 3 Wire Section

3R1

YC2

YC8
GND
24V2

1
2

1
2

1
2

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

YC3
GND
24V2

YC1

YC7
PU_DO
PU_DI
PU_CLK
PU_SEL
PU_RDY
PUMOT_EN
PUPES_EN
GND
GND
3.3V
3.3V
5.0V

1
2

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PH_SDI
PH_SDO
PH_CLK
PH_SEL
PH_RDY
PHMOT_REQ
PHPES_REQ
GND
GND
3.3V
3.3V
5.0V

DFMPWB

PHADJ_MOT 2B
PHADJ_MOT 1B
PHADJ_MOT 2A
PHADJ_MOT 1A

1
2
3
4

1
2
3
4

24V2
GDSOL_PUL
GDSOL_HLD

5
6
7

5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

3.3V
DBG_TX
DBG_RX
NC
GND

3
2
1

1
2
3

Relay

PHADJ_MOT_Bn
PHADJ_MOT_An
PHADJ_MOT_B
PHADJ_MOT_A

PUSLM

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

PUCSSOL

1
2
3

PHMOT_P

1
2
3

PUM

PHMOT_N

YC5
3
2
1

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

24V2
PHSOL_PUL
PHSOL_RET

1
2
3

1
2
3

PHLED_B
PHLED_C
PHLED_D
PHLED_AN

4
5
6
7

4
5
6
7

1
2
3

4
3
2
1

4
3
2
1

PHLED_B
PHLED_C
PHLED_D
PHLED_AN

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHADJ_HP

Relay

2

3.3V
GND
RESET
MODE

YC11

3

4
3
2
1

YC4
PHMOT_P
NC
PHMOT_N

PUNPWB

YC10

4
3
2
1

PUSOL

YC1

PUPES2

YC6
SENS3.3V
GND
PHADJ_HP

1
2
3

1
2
3

TANKLED_A
TANKLED_B
TANKLED_C
TANKLED_AN

4
5
6
7

4
5
6
7

GND
PHTNK_SET

8
9

TANK_FULL
GND

10
11

PUSLS

YC1
8
7
6
5

1
2
3
4

8
9

4
3

5
6

10
11

2
1

7
8

3

4

4
3
2
1

4
3
2
1

2
1

2
1

TNKLED_A
TNKLED_B
TNKLED_C
TNKLED_AN

GND
PHTNK_SET

PUTFS2

PUTSSW

YC1
2
1

2
1

TANK_FULL
GND

PUTFS

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHMOT_PLS

PUPS

3
2
1

3
2
1

SENS3.3V
GND
PHMOT_HP

PUHPS

PHPES_DET
GND

PUPES1

YC8
SENS3.3V
GND
PHMOT_PLS

1
2
3

1
2
3

SENS3.3V
GND
PHMOT_HP

4
5
6

4
5
6

PHPES_DET
GND

7
8

7
8

1

YC1
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FIG. 3 Wire Section

3R1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5

303PW46520
303PW46530
303PW46540
303PW46550
303NK46010

3PW46520
3PW46530
3PW46540
3PW46550
3NK46010

Description
部

品

名

称

WIRE PH UNIT A
WIRE PH UNIT B
WIRE TANK FULL
WIRE TANK SENSOR
WIRE PH IF

-7-

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

FIG. 4 Accessories

3R1

1

2

3
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FIG. 4 Accessories

3R1

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4

303PW34100
2BC06980
7YZM610001++H01
7YZM610017++H01

3PW34100
2BC06980
YZ010230
YZ049360

LABEL DISPOSAL TANK
STOPPER 5
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE

7BB700308H

BB105600

+BIND T.T S SCREW 3X8 SR

101

Description
部

品

名

称

-9-

Notes

Revision

備

改

考

訂

Quantity
個数
100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

INDEX / 索引
Part.No.
部品番号
2BC06910
2BC06980
2C904550
302FG07020
302H025300
302P794010
3033927451
303H402040
303H402050
303LJ94140
303LL02330
303NB94040
303NK02030
303NK31020
303NK35100
303NK46010
303PW34100
303PW35110
303PW35120
303PW35130
303PW35140
303PW35150
303PW35160
303PW35171
303PW35180
303PW35210
303PW35220
303PW35230
303PW35240
303PW35260
303PW35270
303PW35280
303PW35290
303PW46520
303PW46530
303PW46540
303PW46550
303PW94020
303PW94090
303PW94100
303R194010
303R194020
303R194030
303R194040
303R194050
3H416150
3H416380
5MVX111DN003
5MVX111DN007
7SP01000004+H01
7YZM210005++H01

3R1-1
Alternative.
代替部品番号
2BC06910
2BC06980
2C904550
2FG07020
2H025300
2P794010
33927451
3H402040
3H402050
3LJ94140
3LL02330
3NB94040
3NK02030
3NK31020
3NK35100
3NK46010
3PW34100
3PW35110
3PW35120
3PW35130
3PW35140
3PW35150
3PW35160
3PW35171
3PW35180
3PW35210
3PW35220
3PW35230
3PW35240
3PW35260
3PW35270
3PW35280
3PW35290
3PW46520
3PW46530
3PW46540
3PW46550
3PW94020
3PW94090
3PW94100
3R194010
3R194020
3R194030
3R194040
3R194050
3H416150
3H416380
2A806250
2BT11070
SP136500
YZ037990

Description
部 品 名 称
STOPPER 6
STOPPER 5
CUT WASHER 5
PULLEY,CASSETTE RAIL
SPONGE FUSER TL
PARTS SENSOR OPT. SP
RETAINING PIN,DRAWER
GROUND PLATE TANK
FILM GROUND PLATE
PARTS SOLENOID PRESSURE PULLEY SP
HOLDER WIRE D
PARTS MOTOR-PM MOVING SP
MOUNT PWB
GEAR Z63R-Z24S
SHAFT PULLEY
WIRE PH IF
LABEL DISPOSAL TANK
MOUNT DRIVE
MOUNT PULSE DETECTION
SLIT PUNCH
GUIDE WIRE A
GUIDE PUNCH FRONT
SHAFT CAM DRIVE
GUIDE PUNCH REAR
LEVER SHIFT
GEAR Z40S CAM DRIVE
GEAR Z16S-Z51S IDLE
SHAFT SHIFT
COVER PAPER DETECTION SENSOR
GUIDE WIRE
TANK DISPOSAL
GUIDE DISPOSAL TANK
MOUNT PUNCH MOVING MOTOR
WIRE PH UNIT A
WIRE PH UNIT B
WIRE TANK FULL
WIRE TANK SENSOR
PARTS MOTOR PUNCH SP
PARTS PUNCH BASE INCH ASSY SP
PARTS PUNCH BASE METRIC ASSY SP
PARTS PWB PUNCH ASSY SP
PARTS PWB SENSOR A ASSY SP
PARTS PWB SENSOR B ASSY SP
PARTS PWB SENSOR C ASSY SP
PARTS PWB SENSOR D ASSY SP
BUSHING REAR
COLLAR SHIFT
RING STOPPER/A-49 FEED A4
STOPPER 3/2BT1107 A4
SW.PUSH
ACCESS.EDGING

Part.No.
部品番号

Fig.No.
1
1,4
2
1
1
1,2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2

7YZM410002++H01
7YZM420003++H01
7YZM610001++H01
7YZM610017++H01

-8-

Alternative.
代替部品番号
YZ042720
YZ052580
YZ010230
YZ049360

Description
部 品 名 称
ACCESS.BAND
ACCESS.BAND
ACCESS SADDLE
ACCESS.SADDLE

Fig.No.
1
1
4
4

JS-5100
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FIG. 1 JS-5100
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FIG. 1 JS-5100

3R5

Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

302H708150
302LF28590
302NV02190
303R528010
303R528020
303R528040
303R528050
303R528060
303R528070
303PX94030
7YZM610007++H01
302R646590

2H708150
2LF28590
2NV02190
3R528010
3R528020
3R528040
3R528050
3R528060
3R528070
3PX94030
YZ023340
2R646590

SPONGE WIRE MPT
STOPPER RELAY
MOUNT STAPLER FRONT
TRAY EJECT
MOUNT SENSOR
MOUNT PI
COVER TRAY EJECT
PLATE PI EARTH
SPRING TRAY EARTH
PARTS SENSOR OPT SP
ACCESS.SADDLE
WIRE JOB SEPARATE

101
102

7BB782308H
7BB200308H

BB111300
BB105660

+TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK)
+BIND T.T P SCREW 3X8

Description
部

品

名

Notes
称

備

考

Quantity
個数
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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FAX System 10
FAX System 11
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FIG. 1 FAX System 10 / FAX System 11

3R2/3RH

FAX System 10

FAX System 11

1
2
3

6
1
2

ABC

DEF

2

GHI

JKL

MNO

3

PRS

TUV

WXY

4

PQRS
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FIG. 1 FAX System 10 / FAX System 11
Ref.
No.

Part.No.

Alternative.

番号

部品番号

代替部品番号

1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
6

303R294010
303R294020
303R294030
303R294040
303MB94030
303R234040
303KH34040
303KH34040
1503MB0UN0
302PL94020
302PL94030
302PL94040
302PL94050

3R294010
3R294020
3R294030
3R294040
3MB94030
3R234040
3KH34040
3KH34040
053MB0UN
2PL94020
2PL94030
2PL94040
2PL94050

3R2/3RH
Description
部

品

名

PARTS FAX UNIT E SP
PARTS FAX UNIT J SP
PARTS FAX UNIT U SP
PARTS FAX UNIT AS SP
PARTS FLASH ASSY 16MB SP
LABEL FAX KIT
SHEET FAX
SHEET FAX
MM-16-128/MEMORY MODULE
PARTS FAX UNIT E SP
PARTS FAX UNIT J SP
PARTS FAX UNIT U SP
PARTS FAX UNIT AS SP

Quantity
個数

Notes
称

備
FAX System 10
FAX System 10
FAX System 10
FAX System 10
FAX System 10
FAX System 10
FAX System 11
FAX System 10:OPTION
FAX System 11
FAX System 11
FAX System 11
FAX System 11

考

100( 日本 )

120

230

240

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

・イラスト中で 500 番台の Ref 番号が付いている部品はサービスパーツに
選定されていません。

• Parts with a Ref.No. of 500 and above in the illustration indicate
they are not selected for service parts.
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